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Vorrede* 



Da ich bereits zwei Sternverzeichnisse, nämlich das Verzeichniss 
von 9412 Aequatorialsternen, und das Verzeichniss von 6323 tele- 
scopischen Sternen zwischen + 3° und +9° Decl. veröffentlicht habe, 
bei welchen die Reduction und Zusammenstellung in derselben Weise 
wie hier ausgeführt wurde, so wird es genügen, auf die jenen Ver- 
zeichnissen beigegebenen Erläuterungen und Erklärungen zu verweisen, 
wobei als wesentliche Bestimmung anzuführen wäre, dass zwar die 
gerechneten Positionen der Sterne nur als provisorisch zu betrachten 
sind, dagegen das Anbringen künftiger Verbesserungen keine Schwierig- 
keit darbietet, weil das Resultat jeder einzelnen Beobachtung 
beigefügt ist, und erhalten wird, indem man die in den Noten vor- 
kommenden Differenzen zu den Positionen des Verzeichnisses addirt. 

In dem folgenden Verzeichnisse findet man: 

Sterne einmal beobachtet .... 2904 
Sterne mehrmals beobachtet . . . 1889 

Bei Vergleichung mit den Beobachtungen von Lalande, Bessel, 
Bümker, Sclyellerup erweisen sich 

als früher schon beobachtet .... 3014 Sterne 
als hier zum ersten Male genauer bestimmt 1779 „ 

Grössere Eigenbewegung kommt bei 17 Sternen vor, wovon eine 
Zusammenstellung bei einer andern Gelegenheit gegeben werden soll: 
der merkwürdigste Stern in dieser Beziehung ist Nro. 2327 , wobei 
die jährliche Eigenbewegung -0",0684inAB und -1",154 in Decli- 
nation beträgt. 

München im December 1869. 

T. Lamont 
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10 

9 
8.9 

9 

8 



17 48 8.05 
17 48 18.23 
17 48 20.55 
17 48 24.35 
17 48 30.50 
17 48 15.87 
17 48 52.69 
17 48 54.09 
17 49 0.29 
17 49 0.95 
17 49 1.55 
17 49 53.10 
17 49 57.54 
17 50 28.08 
17 50 37.26 
17 50 41.91 
17 50 46.14 



+ 3.242 
3.177 
3.194 
3.223 
3.281 
3.235 
3.165 
3.226 
3.259 
3.264 
3.226 
3.202 
3.178 
3,270 
3.274 
3.280 
3.197 



7 21 34.5 

4 32 52.0 

5 17 17.8 

6 31 28.0 

8 59 4.7 

7 43.6 

4 3 21.5 
6 39 9.8 

8 2 35.8 
8 14 52.1 
6 39 50.3 

5 39 50.1 

4 36 34.2 
8 29 53.3 
8 42 36.5 
8 55 16.9 

5 24 18.4 



1.037 
1.023 
1.020 
1.014 
l.OOo 
0.9»9 
0.972 
0.970 
0.962 
0.961 
0.960 
0.885 
0.878 
0.833 
0.820 
0.813 
0.808 



(567,)' 

I. L1.B.R. 

II. 

III. B. 

IV. B.S. 
(245.) 

V. L1.B.R. 
yi. LI. 
VII. 

vm. 

IX. 
X. 

(26. 
XI. 
XIL 



Ll.B. 



L1.B, 
B. 



XIII. B.S. 

XIV. B.S. 



I 



I. (27) -0.10 + 1.2; (28) +0.23 4- 1.2; (29) -0.04 -1.6; (31)-0.10+3.4 
(599) -0.04 -1.6; (629) +0.01 -2.2; (715) +0.06 -0.7. IL (25) +0.11 -[-0.7 
(26) -0.13 + 1.1; (371) +0.25 -1.2; (372) - 0.07 - 1.5; (599) - 0.15 + LI 
IIL (23)-0.05— ; (601) +0.06 0.0. IV, (243) -0.15- 1.5; (370) +0.32 +0.5 
(602)-0.20+0.2; (605) -0.02 +0.5 ; (606) +0.01 +0.3; (696) +0.13 -|- 1.6 
(700) -0.2 1-2.4; (718) +0.02 -0.6; (754) +0.14 +1.0. V. (566) -0.16 +1.2 
(599) -0.14 -0.7; (629) +0.10 -0.4. VI. (372) +0.03 ^ 1.1 ; (601) +0.12 -1.9 
(698) -0.10 + 0.3; (723) -0.03 + 2.6. VIL (18)- 0.26 [-4.6]; (243) - 0.02 - 1.8 
(370) +0.05 +0.2; (602) -0.10 -0.3; (605) -|- 0.11 0.0; (606) -f 0.09 + 1.7 
(697) -1-0.12 -0.9; (700) -0.03 + 1.3; (724) + 0.08 -0.6. VIIL (245)+0.t3-0.5 
(567) -0.13 + 0.5. IX. (22) +0.08+2.7; (23) -0.03+0.5; (372) - 0.06 - 0.5 
(601) -0.05 -0.5; (701) -0.04-3.0; (723) + 0.08 + 0.8. X. (25) - 0.09 + 1.9 
(371) + 0.09 -1.9. XL (18)+0.20-j-0.8; (243) - 0.20 - 3.8; (370) -0.35 +L3 
(602)+0.10+0.7; (605) +0.23 +0.8. XII. (370) -0.09+0.3; (605) -0.10-0.2 
(697) +0.05 + 0.7; (718) + 0.15 -0.9. XIIL (243) -0.16 -2.0; (606) + 0.03 - 0.2 
(696)+0.12-]-2.2. XIV. (25) -0.20 -2.5; (371) +0.02- 1.0; (5^)-0.08+0.1 
(629) +0.03 +0.4; (698)+0.05+0.1 ; (7 15) +0.09 +0.8; (721)+0.12+2.0 
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2520 
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2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 



8 

9.10 

7.8 

9 

9 

9.10 

8 

6 

9.10 

9 

10 



8.9 

4 

8.9 

9.10 

9 

10 



50 57.77 

51 0.09 
51 5.81 
51 13.03 
51 13.10 
51 15.59 
51 20.36 
51 39.06 
51 51.25 

51 45.94 

52 15.73 
52 15.61 
52 1».82 
52 28.21 
52 33.78 
52 39.53 
52 41.13 

52 59.99 

53 L8.86 



+ 3.226 
3.152 
3.188 
3.231 
3.231 
3.265 
3.213 
3.183 
3.234 
3.260 
3.272 
3J2Ö7 
3.225 
3.246 
3.156 
3.163 
3.247 
3.213 
3.248 



6 37 34.9 

3 29 46.8 

5 1 45.1 

6 50 10.4 
6 50 18.7 
8 18 42.8 
6 5 43.5 

4 48 7.2 

6 57 39.8 
8 55 18.7 

7 55 49.6 
7 55 49.1 

6 a6 9.9 

7 30 49.8 
3 40 31.3 
3 58 2.5 
7 32 42.8 

6 5 28.6 

7 33 33.0 



0.790 

0.787 
0.778 
0.768 
0.768 
a764 
0.758 
0.730 
0.713 
0.706 
0.677 
0.677 
0.671 
0.659 
0.651 
0.642 
0.641 
0.613 
0.584 



B. 
B. 
L1.S. 



B. 



I. 

II. 

III 

IV, 

V. 

(243.) 

VI. LI. B 

VII. LLB.R. 
(567.) B. 
(777.) 

(606.) 
VIII. 

IX. LI. B. 

X. B. 

XI. LI. B. 

XII. B. 
XIIL B. 
XIV. B. 
XV. 



L(245)-0.11-2.4; (567) -0.01 -1.2; (601)4-0.15+2.2; (723) -0.03 + 1.3 
IL(564)+0.02-0.9; (627) - 0.02+0.9. IIL (5 9 9) -0.1 7+0.3; (629) +0.07 +0.4 
(715)+0.06-0.5; (721) +0.06 -0.3. IV. (245) -f- 0.05 + 1.5; (567) +0.01 -0.9 
(697)+0.02-1.0; (723) -0.09 +0.2. V. (245) + 0.01+0.1 ; (567)+0.01 -1.7 
(697)+ 0.05 +1.3; (723) -0.06 + 0.5. VL (601) -O.Ol -{-0.9; (698) -0.04 +1.2 
(701) -f O.Ol -2.4; (7 16) +0.03 + 0.4. VIL (27) -0.02 -0.1 ; (30)+0.08 + 3.5 
(566) -0.03 + 0.6; (599) - 0.16 - 1.8; (629) + 0.04 - 0.8; (715) + 0.08- 1.3 
(721)+0.04-0.1. VIIL (18)+0.03-l.l; (243)+0.41+0.1 ; (370) -0.48 +0.5 
(605)4-0.05+0.4. IX. (22) + 0.23 +0.8; (372) +0.06 0.0; (601) -0.06 -0.3 
(701) -O.Ol [0.0; (716) -6.01 - 1.4; (717) - 0.03 +0.5; (723) - 0.15 +0.5. 
X. (18) + 0.02 + 1.0; (245)-0.01-l.l. XL (29) -0.20 -0.3; (627) +0.10-}- 1.9 
(628)+0.04-0.2; (629)+0.06-1.3. XIL (26) +0.10 - 2.0; (566) -0.10 + 0.7 
(628) + 0.07 — ; (629) - 0.05 - 0.2 ; (71 5) -}- 0.02 + 0.7 ; (721)- O.Ol + 0.6 
XIIL (23) -0.06-1.0; (245)4-0-07+0.9. XIV. (25) -0.01+1.3; (601)4-0.07+0.1 
(698)-0.06-1.3. XV. (245)4-0.15-0.6; (567) -0.15 4-0.5. 
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2539 


9 


h 1 H 
17 53 45.43 


+ 3J80 


O t tt 

- 4 40 28.1 


- o!545 


(26.) S. 


2540 


10 


17 54 9.37 


3.159 


3 48 28.8 


0.510 


I. B. 


2541 


8 


17 54 21.67 


3.204 


5 43 42.8 


0.493 


II. LI. B. 


2542 


7 


17 54 37.13 


3.144 


3 9 10.5 


0.470 


III. LI. S. 


2543 


7 


17 54 46.66 


3.195 


5 21 11.3 


0.456 


IV. LI. B. S. 


2544 


9.10 


17 54 53.70 


3.232 


fr 54 18.7 


0.445 


V. 


2545 


8 


17 54 54.00 


3.266 


8 20 14.4 


0.445 


VL B. R. 


2546 


5.6 


17 54 54.93 


3.262 


8 10 32.3 


0.444 


VII. LI. B. 


2547 


8 


17 54 58.67 


3.250 


7 39 51.7 


0.439 


VIII. 


2548 


9 


17 55 7.15 


3.264 


8 14 51.4 


0.426 


IX. L1.B. 


2549 


9 


17 55 9.65 


3.172 


4 22 52.3 


0.422 


X. B. 


2550 


9.10 


17 55 29.58 


3.157 


3 43 30.8 


0.393 


XI. B. 


2551 


9.10 


17 55 33.78 


3.250 


7 40 22.8 


0.388 


XII. 


2552 


10 


17 55 50.75 


3.279 


8 50 52.9 


0.363 


(243.) 


2553 


9 


17 55 57.68 


3.220 


6 2ä21.8 


0.353 


XIII. B. 


2554 


10 


17 56 8.63 


3.243 


6 54 57.5 


0.337 


(245.) 


2555 


10 


17 56 44.53 


3.165 


4 3 9.9 


0.284 


(26.) S. 


1.(29) -0.1 0-1-0.6; (565) +0.10-0.6. 11.(25)4-0.05+2.0; (371) +0.10- 0.1 ; 


(372) - 0.06 + 0.6 ; (567)0.00+1.3; (698) + 0.05 - 1.7; (701) + 0.06 -2.9; 


(71 6) + 0.02 -1.3; (717) -0.11 + 0.4; (721) +0.05 + 1.4; (723)*- 0.1 1 + 0.4. 


III. (565). 0.2 1-0.2; (627) + 0.1 2+0.5; (628) + 0.10-0.4. IV. (371) +0.08-1.0 ; 


(566) - 0.02 0,0 ; (599) - 0.02 + 0.2 ; (629)0.00+0.1; (715) - 0.07 + 1.7; 


(721) + 0.01 -1.0. V. (245) -0.12 + 0.7; (567) +0.04-0.7; (601) +0.07 +0.1. j 


VI. (18) + 0.06 + 1.7; (243) +0.02 -2.5; (602) -0.15 -2.2; (605) -0.14+ 1.1 ; ' 


(606) + 0.02 + 0.8; (697) [-0.3b] +1.1; (724) -|- O.Ol +0.7; (777) +0.21 -0.7. 1 


VII. (18)+0.21 [+4.5] ; (243)+0.07-l.l ; (370) [+0.77] +1.2 ; (602) -0.10+0.5 ; 


(606) -0.1 1+0.3; (700)0.00-1.4; (777) +0.16 +0.1. Vfll. (22)+0.l2 O.O ; 


(23) + O.i 1 + 0.5 ; (245) - 0.37 - 0.4 ; (601) + 0.08 + 2.5 ; (701) 0.00 - 2.8 ; 


(718) + 0.07— . IX. (243) -0.17 + 0.9; (370) + 0.29 - 1.0; (602)- 0.19 - 0.3; 


(700) -0.17 -0.4; (7 18) + 0.08 + 0.4; (724) - 0.05+ 1.5; (777) + 0.19- 1.4. 


X. (26) + 0.17-0.7; (3ü) -0.16 -f- 0.6. XI. (27) + 0.26 [-4.1]; (29)-0.13 + l.l ; 


(627) -0.15 +2.9; (628)+0.01 0.0. XII. (23) -0.09 -1.4; (245) +0.04 -f^ 1.0 ; 


(567) 


+ 0.06 


+ 0.3. XIII. 


(37l)+0.01 


+ 0.6; (601)- 


0.02-2.4; (698)0.00+1.7.! 
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2556 


9 


\1 56.55.64 


+ 3.214 


o r f* 

- 6 21 15.0 


- 0.268 


I, LI. 


2557 


9 


17 57 45.79 


3.176 


4 32 4.4 


0.196 


IL B. 


2558 


10 


17 57 49.64 


3.198 


5 27 10.9 


0.189 


(371.) 


255» 


8 


17 57 51.33 


3.261 


8 7 6.7 


0.187 


IIL LI. B. 


■2560 


6.7 


17 57 57.15 


3.266 


8 19 52.1 


0.179 


IV. B. 


J2561 


6 


17 58 16.29 


3.181 


4 45 31.2 


0.152 


V. LI. B. 


12562 


9.10 


17 58 16.50 


3.228 


6 43 39.9 


0.152 


VI. R. 


12563 


9.10 


17 58 31.00 


3.228 


6 43 14.3 


0.130 


VIL 


2564 


10 


17 58 56.50 


. 3.223 


6 31 44.9 


0.092 


(245.) 


2565 


7 


17 59 3.48 


. 3.145 


3 14 48.1 


0.082 


VIIL L1.B.S. 


2566 


10 


17 59 14.08 


3.244 


7 24 20.2 


0.066 


(245.) 


2567 


10 


17 59 27.16 


3.243 


7 21 11.9 


- 0.047 


(245.) 


2568 


7.8 


18 2.85 


3.237 


7 8 5.6 


+ 0.004 


IX. L1.B. 


2569 


10 


18 U.65 


. 3.210 


5 58 44.6 


0.016 


(25.) 


257Ü 


8 


18 20.16 


3.181 


4 46 26.8 


0.029 


(30.) 


2571 


8.9 


18 22.75 


. 3 177 


4 34 36.8 


0.033 


X. LI. B. S. 


2572 


9 


18 26.62 


3.254 


7 49 54.5 


0.038 


(683.) 


2573 


8.9 


18 33.29 


3.227 


6 40 43.5 


+ 0.047 


XI. LI. B. 


I. (22) +0.15 [-4.2]; (23)-f 0.03- 


-1.4; (371)+0.04 0.0; (567) -0.04 - 1.8 ; 


(60t)4.0.0l - 1.4; (69ö)-0.05 + t.l 


, (717) -0.06 +3.2; (723) -0.10 +0.2. 


II. (26) -0.19 -1.7; (30) +0.28 [+6.5 


]; (31) -0.11 -f-0.4; (599) +0.04 + 1.3. 


1 ITT, (605) -0.25-2.2; (6ö7)+0.U4-0.4; 


(760) +0.21-1-2.6. IV. (18) + 0.01 O.O; 


(602) -0.12 -0.1 ; (605) - O.H +2.0; 


(606) - 0.03 + 1.7 ; (700) - 0.07 -0.9 ; 


(718) + 0,10 - l.l; (724) -0.09 -2.0; ( 


760) +0.08 [+5.9]; (777) +0.27 +0.5. 


' V. (29) -0.23 [+5.5]; (566) - 0.02 -f- 


.6 ; (567) +0.28 - 0.5 ; (599) - 0.22 - 2.2 ; 


1(698) +0.03-1- 1.1; (721) + 0.1 5 + 0.8 


. VI. (22) - 0.06 +0.7 ; (2 45) - 0,08+0.1 ; 


(60I)+O.15-0.9. VII. (245)+Ü.03+0.€ 


► ; (567) -0.03-0.7. VIII. (5H5) +0.10-1.2 ; 


(600) -0.10 + 1.1. IX. (22) +0.27-0. 


S; (600-0.08+0.8; (697) -0.10 - 0.9; 


(701) - i>.02 + 0.2 ; (702) -0.07 + 1.4; 


(716) +0.03 -0.8. X. (31) -0.02+0.3 ; 


(566) + 0.05 0.0 ; (599) - 0. 1 6 - 0. 1 ; 


(629) +0.06 -0.9; (721) + 0.07 + 0.5. 


XI. (3 


71)+Ü 


.06+0.1; (567 


)-0.l3-1.8 


, (6a 1)+ 0.04- 


f 0.9; (717] 


+ 0,02+0.9. 
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2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2Ö79 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 
2592 



8.9 

8.9 

9 

8.9 

V 

9.10 

10 

9 

8.9 

7.8 

10 

10 

7 

10 

7.8 

7 

10 
7 



b 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 



33.96 
40.61 
41.42 
47.07 
51.20 
58.12 

59.36 

1 13.10 
1 29.73 
1 35.23 

1 55.93 

2 39.42 

3 27.68 
3 34.05 
3 49.75 

3 54.8B 

4 8.23 
4 17.67 
4 27.78 



-f- 3.166 
3.175 
3.251 
3.202 
3.164 
3.143 
3.222 
3.218 
3.277 
3.203 
3.162 
3.167 
3.192 
3.212 
3.276 
3.202 
3.195 
3.241 
3.213 



4 6 40.6 

4 27 27.1 
7 42 13.6 

5 38 43.2 
4 31.2 

7 21 57.2 

6 28 36.8 
6 17 22.0 

8 47 32.7 
6 40 17.7 

3 56 23.2 

4 9 18.7 

5 13 56.8 

6 3 20.3 
8 44 32.7 
5 39 12.8 

5 20 35.1 

7 19 30.3 

6 5 5.0 



+ 0.049 
0.059 
0.060 
0.068 
0.073 
0.084 
0.086 
0.106 
0.131 
0.136 
0.169 
0.232 
0.303 
0.312 
0.336 
0.343 
0.361 
0.376 
0.390 



I. B. 

IL LL B. 

(788.) 

in. B. s. 

IV. B. 

(246.) 
(246.) 
(682.) 

V. LI. B. 

VI. LI B. 

VII. B. 
(26.) 

Vin. LLB.8. 
(667.) 

IX. B. S. 

X. LL B. S. 

XI. B. 
XIL B. 

xin. B. 



L (26)4-0.10-1.2; (27) -0.18 + 0.6; (29) + 0.12 +1.5; (30) -0.04-l.i 
IL (599) -0.20+0.2; (62 9) +0.1 8 +0.3; (721) +0.03 -0.5. IIL (871) -0.04+0.2 
(698) +0.04 -0.2. IV. (26) +0.05 + 1.5; (29) +0.07 -0.3; (629) -0.13 -1.3. 
V. (370)+0.31 + 1.0; (602) -0.03-0.4; (605) -0.11-1.1; (606) -f- 0.03 + 0.5 
(696) +0.15- 1.0; (697) - 0.15 +0.5; (700) - 0.18 - 2.4; (718) + O.Ol - 0.2 
(724) -0.17 -1.1; (760)+0.l9 + 3.8. VL (25)+0.27 + 1.5; (371) +0.02 -l.t 
(599) + 0.19+0.6; (698) + 0.31 -0.9; (721)+0.37-0.2. VIL (26)+0.01+0.8 
(27) - 0.20 [+8.3] ; (29) - O.Ol - 0.9 ; (628) + 0.22 — . VIIL (25) - 0.06 - 1.5 
(599) -0.19 +0.8; (629) +0.08 +0.7; (698) +0.09 -0.9; (721) + 0.10 + 0.9, 
IX. (l?^)[-0.61][-j-79.l]; (602) -0.09 -1.4; (605) -0.15 - 1.2; (606) -0.10 -|- 0.5 
(697) -0.03 + 1.3; (700)0.00-0.6; (718) +0.18 + 1.6; (724) -0.02 - i. 4 
(760) +0.20 + 1.5. X. (371) -0.14 -0.4; (629) +0.05 +0.4; (755)-0.11 — 
XL(26)-0.l1+0.4; (371) + 0.09 -0.8; (5 99) + 0.03 -[-0.5. XIL (22) +0.25+2.3 
(23) + 0.03 + 1.1; (697)-0.l5-1.7; (702) -0.08 + 0.1 ; (717) + 0.05 + 0.5 
(775)-0.12-2.4. XIIL (601) -0.02 -4.1; (723) -0.05 +0.8; (765)+0.08 + 3.4- 
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18 4 32.45 


+ 3.262 


o * n 

- 8 11 11.0 


+ 0.396 


(726.) 


2594 


9 


18 4 37.33 


3.228 


6 42 18.8 


0.404 


(702.) 


2595 


9 


18 4 42.95 


3.162 


3 30 59.2 


0.412 


I. B. 


2596 


8.9 


18 5 2.44 


3.183 


4 47 52.5 


0.441 


11. B. 


2597 


9 


18 5 9.23 


3.230 ^ 


6 48 37.7 
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18 27 38.67 


3.168 


4 13 28.5 


2.413 


(249.) 


2707 


7 


18 28 3.23 


3.230 


6 51 30.2 


2.448 


VL L1.B.S. 


2708 


10 


18 28 15.86 


3.172 


4 23 34.4 


2.467 


VII. B. 


2709 


9 


18 28 26.29 


3.171 


4 23 18.7 


2.482 


VIII. B. 


2710 


9 


18 28 27.80 


3.181 


4 45 38.4 


2.485 


IX. LI. B. S. 


2711 


8 


18 28 29.97 


3.179 


4 41 6.7 


2.488 


X. L1.B.S. 


27J2 


9.10 


18 28 38.86 


3.222 


6 32 23.0 


2.500 


(373.) LI. B. S. 


2713 


10 


18 28 38.28 


3.193 


5 19 26.1 


2.500 


(25.) 


2714 


10 


18 28 51.58 


3.156 


3 42 53.8 


2.519 


(249.) 


2715 


10 


18 28 56.06 


3.248 


7 37 22.5 


2.525 


(245.) 


2716 


10 


18 29 0.32 


3.164 


4 3 44.5 


2.531 


(24y.) 


2717 


9 


18 29 5.09 


3.276 


8 47 27.6 


2.538 


(243.) 


2718 


8 


18 29 5.05 


3.154 


3 38 14.4 


2.538 


(249.) 


I 

II. (2 

III. (: 

(724). 

VI. (1 

(702)- 

VIII. 

(249). 

(629) 

(630)- 


.(23)- 
5)-0.( 
50)-0.S 
4-0.04 
23)4-< 

-O.OH 

(26) C 
-0.01- 
-0.38- 
0.06-1 


^0.03-0.3; ( 
)5-0.3; (566) 
544-0.9; (37 ) 
-0.8; (726)- 
).12-1.8; (245 
hO.4; (723)4- 
.00-2.4; (28 
-0.2; (566) -0 
'1.3. X. (30) 
.9; (631)-0.01- 


606)- 0.02 H 
4-0.054-0. 
4-0.25-1.0. 

0.09 0.0. ^ 
4-0.01 4-( 
0.034-1.6. 

) 4- 0.22 4- 
.02[-l2.3];( 
-0.084-4.6 
+^.8; (721) 


-2.1; (700) 0. 
1; (698)-0.0( 

IV. (606)4-0 
/. (606) -0.03 
).4; (373) -O.C 

VII. (26) -0.1 
1.0; (29) -O.C 
,631)4-0.044- 
; (566)4-0.1( 
-0.01-1.2. 


00-2.7; (7( 
>4-1.9; (72 
.014-1.9; (7 
4-1.1; (7C 
19-0.4; (69 
4-1.9; (24 
)8 - 0,2 ; (31 
0.6. IX. (3C 
)-l.l; (62 


>2)- 0.0 14- 0.9. 
1) -f. 0.06 -1.8. 
00)4-0.05-1.3; 
0)4-0.04-1.1. 
8) -0.06 [-4.9]; 
9)4-0.154-1.8.1 
) -0.13 4-0.5; j 
1)4-0.384-1.3;! 
9)4-0.04-1.3; 
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AR. 1850 



Frftcession 
1860 
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Präcession 
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2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2V26 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 



8 

10 

9 

9 

8 

6 

7.8 

7 

8 

10 

10 

10 

5.6 

9 

8.9 

9 

9 

9.10 

10 

9.10 

10 

9 



18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 29 
18 30 
18 30 
18 30 
18 30 
18 30 
18 30 
18 30 
18 30 
18 31 
18 31 
18 31 
18 31 



5.58 
20.95 
31.05 
34.19 
34.99 
38.55 
46.34 
47.80 
55.26 
57.13 
5.12 
15.40 
31.60 
33.34 
36.01 
36.05 
44.79 
55.39 
2.42 
6.62 
7.23 
26.60 



+ 3.180 
3.215 
3.140 
3.140 
3.244 
3.141 
3.231 
3.185 
3.231 
3.160 
3.187 
3.273 
3.146 
3.157 
3.213 
3.174 
3.159 
3.256 
3.206 
3.271 
3.167 
3.147 



o » ff 

4 44 10.5 

6 13 10.5 
3 57.0 
3 37.4 

7 27 19.7 

3 2 32.7 
6 55 12.3 

4 55 53.9 

8 54 47.4 
3 52 16.2 

5 2 46.3 
8 43 51.2 
3 19 12.2 

3 45 2.5 

6 7 57.7 

4 28 47.2 

3 48 57.9 

7 59 14.2 

5 50 21.6 

8 37 26.9 

4 13 50.6 
3 19 44.6 



+ 2.539 
2.561 
2.576 
2.581 
2.582 
2.587 
2.598 
2.601 
2.611 
2.614 
2.625 
2.641 
2.664 
2.667 
2.670 
2.670 
2.683 
2.698 
2.708 
2.714 
2.715 
2.742 



I. LI. B. 
(373.) 

II. B. 
(628.) B. 
(702.) LI, B. 

III. B. S. 

IV. LI. B. 

V. LI. B. 
(723.) lil. B. 
(28.) 

VI. B. 
VU. 

VIII. LI. 

IX. B. 

X. B. 
XI. 

XII. B. 
(243.) B. 
(373.) B. 

XIII. B. 
(566.) 
(249.) LI. B. 



(630) 



L (30)4-0.02-1-3.7; (31)4-0.19 + 0.5; (566) -0.13-1.1; (269)4-0.10-2.4; 
v^^v) •- 0.10 - 1.7 ; (631) 0.00 4- 1.9 ; (649) - 0.03 4- 0.9 ; (721) - 0.02 - 1.6. 
IL (249)4-0.16-0.8; (628) -0.16 4- 0.7. IIL (627)0.004-1.0; (628)4-0.01-1.0. 
IV. (23)4-0.09-2.0; (698)-0.ll — ; (723)4-0.024-1.9. V. (26) -f- 0.25 -1.5 ; 
(371) - 0.19 4- 0.5 ; (572) - 0.02 - 0.3 ; (629) 4- 0.02 - 1.4 ; (631) - 0.04 4- 2.7- 
VL(25)-0.284- 1.1; (572)4-0.^8- 1.1. VIL (243)- O.Ol 4-2.4; (255) -0.10 -2.7' 
(370)4-0.02-1.4; (6J6)4-0.1l4-Ü.8. VIIL (627) -0.034-0.4; (628)4-0.114-0.4; 
(649) - 0.09 - 0.8. IX. (249)4-0.23-0.1; (566) -0.10- 1.2; (628) -0.12 4- 1.4. 
X. (373) -0.15 -1.3; (d98)- 0.02 4« 1.8; (702 4-0.10-0.8; (723)4-0.07 4-0.1. 
iXI. ^29) -U.024-0.4; (30)4-0.03-0.4. XIL (249)4-0.124-0.9; (62b) -0.1 1 -0.9. 
XIU. (255) -1-0.16 -0.2; (370) -0.144-1.7; (606)4-0.05 0.0; (724) -0.05 -1.6. 
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Deciination 


Präcession 




5§ 





AR. 1850 


1850 


1850 


1850 


Bemerkungen 






^ t ff 


ff 


t ff 


ff 




2741 


10 


18 31 41.69 


+ 3.264 


- 8 20 48.8 


+ 2.764 


I. 


2742 


9.10 


18 31 44.77 


3.175 


4 32 13.3 


2.769 


IL S. 


2743 


10 


18 31 45.09 


3.185 


4 55 55.4 


2.769 


(25.) S. 


2744 


6 


18 31 52.32 


3.255 


7 55 13.3 


2.780 


IIL LI. B. 


2745 


9.10 


18 31 53.82 


3.145 


3 14 50.7 


2.783 


IV. LI. B. 


2746 


9.10 


18 32 3.52 


3.241 


7 22 63.2 


2.796 


V. B. S. 


2747 


9 


18 32 5.17 


3.207 


5 54 9.2 


2.798 


VI. L1.B. 


2748 


10 


18 32 25.07 


3.261 


8 11 19.2 


2.827 


(253.) 


2749 


8 


18 32 30.95 


3.206 


5 50 25.5 


2.836 


VII. LI. B. 


2750 


10 


18 32 35.92 


3.259 


8 6 27.7 


2.844 


(243.) 


2751 


8 


18 32 36.59 


3.276 


8 50 4.3 


2.845 


vm. B. 


27o2 


10 


18 32 47.39 


3.267 


8 29 3.8 


2.860 


(572.) 


2753 


8 


18 32 50.75 


3.177 


4 37 47.6 


2.865 


IX. 


2754 


10 


18 32 54.52 


3.141 


3 9 25.5 


2.871 


(565 ) LI. B. 


2755 


10 


18 32 56.26 


3.263 


8 17 42,3 


2.872 


X. B. 


2756 


9 


18 33 0.66 


3.168 


4 12 6.4 


2.879 


XI. 


2757 


8 


18 33 19.61 


3.162 


3 57 4.8 


2.907 


XII. s. 


2758 


8.9 


18 33 19.63 


3.272 


8 39 36.9 


2.907 


XIII. 


2759 


9.10 


18 33 23.39 


3.145 


3 15 33.3 


2.912 


(565.) B. S. 


2760 


9 


18 33 25.80 


3.161 


3 55 9.9 


2.915 


(249.) 1 


i 1 
I. (255)-0.05-f2.8; (370)+0.06-' 


2.9. II. (26) -0.02-3.5; (28)4-0.27+1.6; 


(29) - 0.22 - 0.5 ; (30) - 0.02 -f 2.3. U 


l. (243)4-0.09-0.2; (255) -0.15 -|- 0.7 ; 


(567) 0.00 + 0.3 : (700) - 0.02 - l.( 


) ; (702) + 0.07 — ; (723) + 0.14 — ; 


(726) -0.1 14-1.2. IV. (249)-f-0.08H 


-1.7; (565) -0.07 -0.2; (628) -O.Ol - 1.5. 


V. (23) +0.09 4-0.5; (567)- 0.09 -0.6 


. VI. (373)-0.23-l.l; (572)+0.ll -- ; 


(631)4-0.01 — ; (698) -1-0.134- 1.1. 


VII. (373) -0.03 -1.7; (567) -0.08 -0.1 ; 


(572)4-0.114-2.5; (629) 4- 0.02 -[- 1 


.0; (631) - 0.03 + 1.7 ; (698) - 0.07-2.4 ; 


(702) 0.00-30; (723)4-0.074-2.1. \ 


mi. (606) +0.05 +2.3; (700) -0.02 -3.6; 


(724)4-0.014-0.1; (726) -0.02 4- 1.0 


IX. (26) -0.08-0.8; (28) +0.02-0.7; 


(29) -0.08 4- 1.9; (30)4-0.05-1.0; 


(249) - 0.12 + 2.7 ; (374) - 0.05 + 0.3 ; 


(572)4-0.04 4-1.2; (629)4-0.12-1^ 


J; (649) + 0.1 1-2.0; (721) + 0.01 +0.2. 


X. (25b) -0.19-0.6; (370)4-0.204-0.6 


. XI. (249)4-0.204-0.7; (566) -0.19-0.7. 


XII. (!^49)-f 0.01 + 1.8; (374)[-0.52] 


-0.7; (572)+ 0.01 -0.3; (629) 0.000-1.5; 


(631) 


0.00- 


hO.6. XIII. ( 


S06) + 0.02- 


-0.6; (724) -0. 


02 + 0.5. 


1 
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J2761 


9.10 


18 33 29.75 


+ 3.226 


o f rt 

- 6 42 36.7 


+ 2.921 


(567.) 


2762 


10 


18 33 29.61 


3.261 


8 11 25.7 


2.921 


I. B. S. 


2763 


le 


18 33 32.42 


3.214 


6 11 47.4 


2.924 


IL 


2764 


10 


18 33 32.27 


3.237 


7 11 31.9 


2.924 


(245.) B. 


2765 


8.9 


18 33 35.91 


3.242 


7 24 27.1 


2.929 


III. 


2766 


10 


18 33 39.90 


3.163 


4 44.7 


2.935 


IV. B. 


2767 


6 


18 33 41.99 


3.145 


3 15 19.0 


2.938 


V. LI. B. S. 


2768 


9 


18 34 1.26 


3.168 


4 14 52.3 


2.965 


(249.) B. 


2769 


10 


18 34 6.29 


3.178 


4 40 0.5 


2.973 


VI. 


2770 


6.7 


18 34 11.15 


3.244 


7 28 33.2 


2.979 


VII. 


2771 


10 


18 34 14.82 


3.175 


4 32 30.3 


2.985 


(572.) S. 


2772 


10 


18 34 25.61 


3.185 


4 56 58.0 


3.001 


VIII. B. 


2773 


9 


18 34 28.00 


3.251 


7 46 39.2 


3.004 


(606.) 


2774 


5.6 


18 34 30.48 


3.238 


7 12 47.5 


3.008 


IX. LI. B. 


2775 


9.10 


18 34 53.14 


3.185 


4 57 23.8 


3.040 


X. B. S. 


2776 


9.10 


18 34 56.17 


3.208 


5 57 47.8 


3.045 


(567.) 


2777 


9 


18 34 59.49 


3.255 


7 51 26.2 


3.049 


XI. 


2778 


9 


18 35 4.28 


3.230 


7 7 13.8 


3.056 


XII. LI. B. 


2779 


10 


18 35 15.04 


3.213 


6 9 57.4 


3.072 


(25.^ 


2780 


5 


18 35 21.08 


3.266 


8 24 6.9 


3.080 


XIII. B. 


2781 


7.8 


18 35 23.18 


3.205 


5 50 18.6 


3.083 


XIV. 


2782 


6 


18 35 23.84 


3.268 


8 30 41.0 


3.084 


XV. LIB. 


I 
(373) 
IV. (, 
(628) 
VII. 
VUI. 
(723) 
XI. (6 
XIII. 
1 (631) 
1(726) 


. (24a 

- 0.29 
30) -0. 
+ 0.01 
[23) + 
(566) 
4-0.0 
06) -0 
(724)- 
+ 0.07 
-0.02 


)-0.09+3.2; (5 
- 2.9. III. (2, 
13+0.3; (249 
i+0.5; (649) 

0.17-1.6; (2 
-0.02-1.8; (5- 
l - 0.6. X. (56 
.11-0.2; (702) 
f0.06+l.l;(7 

+ 1.9 ; (698)- 
-1.2. 


;55)-0.15 0.0 
})+ 0.06-1 
) +0.13-0.: 
0.00 - 0.8. 
45) -0.13 + 
?2)+0.03 + 
B) + 0.24 - 1 
+ 0.12+0.5 
i;6)-0.05-l.l 
0.01-2.3; ( 


; (370)+0.23 
1.5; (702) -O.t 
}. V. (565) -0. 
VI. (26) - 0.0- 
0.8; (702) -O.i 

1.7. IX. (245)- 

.3; (572) -0.1 
l, Xli. (2*45)-0 

. XIV, (373)- 
72l)+i)12+l 


-3.2. II. (2{ 
12 - 0.2 ; (72 
10-0.3; (62 
r - 1.2.; (24S 
)1 - 0.7 ; (72 
-0.02+2.0; 
7 + 2.3; (6 
.19-0.2; (72 
0.14 -Ü.8; {6 
.4. XV. (724 


}) + 0.29 +2.8;! 

3). 0.03 + 1.8.! 
7) +0.01+0.5;: 
>) + ü.08+1.2. 1 
3)-0.01-f 1.3. ! 
[683) 0.00-1.4; 
29) -0.07 -1.1.; 
3) +0.20+0.2. 
67) -0.04-0.1;' 
)+0.02+l.l;i 
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2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 



8 
9 

10 

8.9 

6.7 

10 

10 

9.10 

8 

8 

8 

6 

9 

8 

9.10 

8.9 

8.9 

10 

9 



AR. 1850 



18 36 25.90 
18 35 30.19 
18 35 31.88 
18 35 35.51 
18 35 46.17 
18 35 46.76 
18 35 52.21 
18 36 1.35 
18 36 20.17 
18 36 27.27 
18 36 27.61 
18 36 37.04 
18 36 39.10 
18 36 40.67 
18 36 41.19 
18 36 45.64 
18 36 46.57 
18 36 50.02 
18 36 55.78 

9 18 37 5.00 
10 18 37 18.77 
8.9 18 37 31.67 

9 18 37 32.25 



Präcession 
1850 



+ 3.147 
3.200 
3.233 
3.253 
3.231 
3.171 
3.214 
3.177 
3.250 
3.249 
3.238 
3.225 
3.146 
3.227 
3.149 
3.193 
3.220 
3.165 
3.161 
3.200 
3.184 
3.180 
3.271 



Declination 
1850 



- 3 19 55.8 

5 36 31.9 
7 2 6.5 
7 52 29.9 

6 57 39.4 
4 21 8.9 

6 12 23.4 

4 37 20.2 

7 45 57.8 
7 43 51.3 
7 15 26.8 
6 40 0.3^ 
3 17 59.2 
6 46 6.0 

3 25 37.4 

5 20 7.2 

6 29 17.7 

4 5 27.1 

3 45 5.3 

5 38 0.7 

4 56 18.8 
4 45 0.0 
« 40 57.5 



Präcession 
1850 



Bemerkungen 



+ 3.088 
3.094 
3.097 
3.102 
3.117 
3.118 
3.126 
3.139 
3.166 
3.176 
3.177 
3.190 
3.193 
3.195 
3.195 
3.202 
3.204 
3.209 
3.217 
3.230 
3.250 
3.268 
3.269 



L LI. 

IL 

(245.) 

IIL B. 

IV. LI. B. 

V. 

VI. 

(666.) B. 

(700.) B. S. 

(700.) B. 

(723.) LI. 

VIL 

VIIL L1.B. 

(702.) LI. 

IX. B. 

X. " B. 
(567.) 
(26.) 

XI. S. 
(566.) B. , 
(373.) 

XII. LI. B. 

XIII. B. 



L(249)+0.21+0.3; (374) -0.21- 1.5; (565)4-0.03-0.3; (628) -fO.l 1+0.5 ; 
(649) -0.12 +0.8. IL (572) -O.Ol +0.8; (721) +0.01 -0.8. IIL (606)-0.04.0.1 ; 
(702) +0.05 0.0. IV. ^245) +0.01 +1.2; (683) +0.03 +0.9; (702) + 0.03 -2.0; 
(723) -ü. 05 -0.2. V. (2ti)- 0.07 -0.9; (249) + 0.09 + 1-2; (374) -O.Ol - 0.2. 
VL (25) -0.10 + 1.1; (567)+Ü.10-l.2. VIL (683)+0.03 — ; (698) + 0.01 +2.1 ; 
(702) -0.04-2.2. VIIL (249) -0.10+1.5; (628)+0.10- 1.6. IX. (30)+0.26-1.2; 
(249) -0.25 + 1.1. X. (373) +0.29 -1.3; (566) -0.04 +0.6; (631) -0.08 + 1.4; 
(721) -0.18 -0.8. XL (374) -0.03 -1.0; (629^. + 0.1l +0.4; (631) - O.OH + 0.5. 
XII. (249) +0.23 +2.3; (374) -0.22-3.0; (629) +0.1 7 - 1.8; (63l)-0.07-f^0.2 ; 
(682) -0.09 + 1.0; (721)0.00+1.1. XIIL (255)-0.ll +0.5; (700)+0.02- l.2> 
(724)+0.11+l.<>J (726)0.00-0.2. 
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2806 


10 


18 37 32.53 


+ 3.213 


o r »» 

- 6 13 51.5 


+ 3.269 


(25.) S. 


2807 


9 


18 37 34.45 


3.148 


3 22 56.1 


3.272 


L LI. B. S. 


2808 


9 


18 37 35.26 


3.182 


4 49 39.9 


3.273 


IL 


2809 


9 


18 37 41.83 


3.223 


6 36 24.0 


3.283 


IIL 


2810 


8 


18 37 59.26 


3.218 


6 24 16.5 


3.308 


IV. 


2811 


10 


18 38 0.93 


3.220 


6 27 54.7 


3.310 


(245.) 


2812 


10 


18 38 8.74 


3.215 


6 17 36.9 


3.322 


V. S. 


2813 


9 


18 38 20.61 


3.269 


8 35 12.7 


3.339 


VI. B. 


2814 


6,7 


18 38 27.13 


3.262 


8 16 26.9 


3.349 


VIL LI. 


2815 


7.8 


18 38 42.13 


3.229 


6 50 43.3 


3.370 
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3031 


10 


18 57 8.00 


3.187 


5 8 56.3 


4.948 


(572.) 


3032 


10 


18 57 10.52 


3.270 


8 45 18.4 


4.951 


(255.) 


3033 


10 


18 57 12.32 


3.248 


7 47 34.7 


4.954 


(256.) 


3034 


10 


18 57 16.32 


3.216 


6 23 45.1 


4.961 


XIL S. 


3035 


8 


18 57 20.27 


3.266 


8 36 0.5 


4.966 


(700.) 


I. (36) -0.06 +2.0; (258) +0.05 -0.8; (566) -0.06-0.7; (570) -0.09 -1.7; 


(571) 0.00 - 1.6; (628) 0.00 + 0.4; (649) + 0.04 - 0.1 ; (772) + 0.14 + 2.1. 


IL (26) -0.10-0.5; (572) +0.1 1+0.5. III. (383) -0.08 -0.4; (606)+0.01 +0.3 ; 


(683)4-0.11+0.8; (788) -0.05 -0.6. IV. (25) -0.08 -2.4; (257) +0.08+2.3. 


V.(382)+0.ll-1.4; (724)+ 0.03 +1.9; (726) -0.13-0.4. VI. (3 73)- 0.03 [+7.2] ; 


(567) -0.06 -0.6; (682) +0.09 + 0.7; (702) - 0.07 - 0.2 ; (723) + 0.06 + 0.9 ; 


(727) -0.05 0.0; (789) +0.06 -1.0. VII. (20) -O.Ol -0.9; (700) +0.01 +0.9. 


VIII. (383) + 0.06+2.3; (606) - 0.03 - 0.4 ; (683) + 0.10-1.0; (724) -0.01+0.7 ; 


(726) -0.08 + 0.4; (788) -0.02- 1.9. IX. (382)+0.14+l.8; (683) -0.06- 1.4 ; 


(702) -0.09-0.3. X. (249)[+0.4öJ-0.2; (257) -0. 11 [-9.2]; (631) -0.10 + 0.1 ; 


(640+0.01-0.2; (648) +0.07 +1.6; (649) +0.18+0.1 ; (650)-0.04 -1.4. 


XI. (31) -0.03 -1.3; (249) - 0.40 [+ 8.7] ; (257) + 0.34+ 1.7; (631) -0.03 0.0; 


(647) +0.12 - 0.3 ; (648) -0.02 + 0.4 ; (649) + 0.05 - 0.2 ; (650) - 0.03 - 0*5. 


XIL 


(245)- 


0.17+2.1; (3 


i'3)+0.21 + 


1.9; (567) -0. 


11-2.7; (68 


2) +0.08 -1.3. 
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18 57 44.69 


3.161 


3 59 45.7 
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3038 


9 


18 57 52.65 


3.158 


3 51 45.0 


5.012 


L B. 


3039 


10 


18 57 54.27 


3.191 


5 18 43.1 


9.014 


IL B. 


3040 


9 


18 58 15.01 


8.196 


5 33 19.7 


5.043 


(572.) B. 


3041 


9 


18 58 17.16 


3.194 


5 27 40.3 


5.046 


IIL 


3042 


9 


18 58 17.37 


3.186 


5 6 12.3 


5.046 


IV. LI. B. B. 


3043 


10 


18 58 17.60 


3.181 


4 52 10.2 


5.047 


(26.) 


3044 
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18 58 20.67 


3.213 


6 17 55.5 


5.051 


V. 


3045 
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18 58 46.20 


3.252 


8 13.5 


5.087 


(255.) 


3046 
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18 58 54.08 


3.254 


8 4 43.5 


5.099 


(255.) B. 


3047 


10 


18 59 5.68 


3.206 


6 1 29.6 


5.115 


(256.) 


3048 
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18 59 16.46 


3.186 


5 7 35.0 


5.129 


VL LI B. 


3049 


10 


18 59 20.81 


3.182 


4 58 39.9 


5.135 


(260 


3050 


8 


18 59 31.69 


3.245 


7 37 41.7 


5.150 


vn. s. 


3051 
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18 59 32.11 
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6 56 21.6 


5.151 


VIIL B. 
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18 59 33.51 


3.194 


5 28 5.3 
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IX. 1 


3053 
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18 59 38.55 


3.24t 
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5.160 


(788.) j 


3054 
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18 59 38.96 


3.269 


8 44 47.0 


5.160 


(370.) ; 


3055 
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18 59 41.79 


3.188 


5 11 11.9 


5.164 


X. LLB. 


3056 
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18 59 47.03 


3.139 


3 2 53.1 


5.172 


XL 1 


3057 


10 


18 59 50.19 


3.231 


7 4 37.1 


5.176 


(256.) 1 
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(650). 
(572) 
V.(2S 
(631) 
VIIL 
IX. (3 
(631) 


.(28)H 

-0.02- 

-0.12- 

-0.13 

6) -0.0 

-0.10- 

(266). 

73)+l 

-0.23 


1-0.10-4.1; (21 
f-1.3; (631)- 

0.6. IL (25) -C 
+ 0.4; (682)- 
2-f-0.9; (567)- 

1.8; (682) + 
0.02 [-31.2]; (! 
K 1 6-0.1 j (572) 
-0.8; (682) -( 


>8)-0.14+ 
0.08+1.8; 
1.07-2.0; (5 
0.02-1.1. 
hO.02-0.9. 
.06 + 2.4. \ 
>6?)+0.02- 
-0.16+0.1. 
).03 -2.6. : 


1.6; (565)+0.5 
(647)+0.06- 

►72)+o.oe+i. 

IV. (257) + 0. 
VL (25) -0.26 
riL(383) + 0.( 
0.5; (702) -0.( 
X.(25)+0.1f 
KI. (628) -0.04 


J3+0.1; (5 
H).6; (Ö48 
9. IIL (373) 
10 + M;(C 
-0.6; (257) 
>9 + 0.1; (7 
)2-p.l;(72< 
H-1.7; (257 
[-10.9]; (6 


70) -0.12 -2.8;' 
) +0.12 + 2.0;' 
+ 0.14+0.6; 
»30-0.10-2.6. 
+ 0.31 [+4.3]; i 
S8)- 0,09-0.2.1 
J) +0.01+ 0.6. 1 
) +0.07 + 1.8;' 
82) +0.03 0.0. 
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3061 
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6.7 

9 

7.8 

8 

10 

9 

10 

8 

8 

9.10 

10 

10 

8 

10 

10 

8.9 

7 



II r ,f 

18 59 53.2p 


+ 3!254 


19 


1.62 


3.144 


19 


14.34 


3.243 


19 


15.18 


3.196 


19 


17.41 


3.155 


19 


35.48 


3.233 


19 


39.75 


3.193 


19 


45.88 


3.248 


19 


57.17 


3.234 


19 


1 6 42 


3.172 


19 


1 13.18 


3.192 


19 


1 16.77 


3.186 


19 


1 20.66 


3.232 


19 


1 27.07 


3.233 


19 


1 37.41 


3.486 


19 


1 54.74 


3.158 


19 


1 57.29 


3.240 



8 4 37.4 
3 16 50.4 
7 40 11.6 
5 33 48.9 
3 45 57.1 
7 11 23.9 
5 25 45.4 
7 51 5.6 
7 15 0.9 
3 34 30.0 
5 22 8.0 
5 6 17.2 
7 8 53.6 
7 11 62.3 
5 8 64.0 
3 54 51.5 
7 30 45.7 



+ 5.180 
5.192 
5.210 
5.211 
5.214 
5.239 
5.246 
5.255 
5.271 
5.284 
5.203 
5.297 
5.304 
5.313 
5.327 
5.353 
5.367 



L1.B. 



B.a 

B.8. 
B.8. 



I. 

IL 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 

(592;) 

VII. L1.B.R. 

VIIL L1.B. 

IX. B. 

X. 

(26.) 

XI. LI. B. 

^IL 

(572.) 

Xlir. LIB.S. 

XIV. U.B. 



L (382)4^.02+0.4; (606) +0.04+1.1 ; (683) -0.02+0.8 ; <700) -0.01*2.2 
(72 4) + 0.05 + 0.1; (726)^0.10-0.2. IL (571) - 0.09 - 0.7 ; (628) + 0.07 - 1.0 
(647) + 0.02 + i.O; (648) + 0.07 + 1.6; (649) - O.Ol +0.1 ; (650) -0.08- 1.2 
IIL (383)0.00+1.1 ; (788) 0.00 - 1.2. IV. (257) + 0.12 -0.4; (373) + 0.01 - 1.5 
(572) -0.14 + 1.6; (631) -0.06 + 1.8; (682) +0.05- 1.4. V. (30) + 0.O5- 1.3 
(51 l)-0.t6+0.3; (647) +0.10+0.9. VI. (245) [+0.77] [-7.4] ; (256) +0.02-2.1 
(567) +0.04-0.2; (702) -0.04+J.7 ; (723)0.00+1.7. VIL (370) +0.04+!. 5 
(382) - 0.10 + O.l ; (606) + 0.08 + 0.3 ; (683) - O.Oi + 0.6 ; (788) 0.00 - 2.6. 
VIIL (245) +0.12+1.6; (256) +0 03+1.0; (383) -0.21 [-30.0]; (667)0.00-2.0 
(<02)-U.02-0,6; (723) - O.Ol -l.ü; (727) +0.07 + 1.2. IX. (258) -0.17 + 0.8 
(374) +0.1 2^-2.4; (571) +0.05 + 1.7. X. (25?) +0.11+2.7; (373) -0.16 -1.8 
(572)+0.05-0.9. XL (245)+0.13+0.7; (256) -0.18+0.1 ; (567) +0.04 -0.3 
(702) -0.02 - 0.9 ; (723) +0.04 + 1.1; (727) 0.00 - 0.6. XIL (256) - 0.08 -0.3 
(567) +0.08 +0.2. XIIL (28)'0.10+1.5; (31)+).03-2.l ; (570) -0.03 [-25. 2] 
(631) +0.02 + 1.2; (632) +0.10—; (647) - 0.05 -0.5; (648) +0.01 + 1.1 
(649) +0.12+0.5; (650) -0.13-1.7. XIV. (245) +0.42+2.2; (256) +0.03-0.5 
(382) - O.Ol + 1.0 ; (383) - 0.05 - 3.1 ; (683) - 0.09 - 2.8 ; (702) -0.16 + 1.6 
(723) -0.08 +0.2 ; (727) - 0.05 + 1.4. , 
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3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 
3091 
3092 
3093 



9.10 

9 

9.10 

9 

9 

7 

6.7 

9 

9 

8.9 

10 

10 

9.10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 



1» t tt 
19 2 12.99 

19 2 18.64 

19 2 27.15 

19 2 27.92 

2 28.27 

2 54.50 
19 2 55.22 
19 3 1.74 

3 7.13 
3 13.26 
3 17.86 
3 28.40 

19 3 46.80 

19 3 48.08 

19 3 48.06 

19 3 55.15 

19 3 58.11 

19 4 15.68 

19 4 19.33 



19 
19 



19 
19 
19 
19 



+ 3.207 
3.167 
3.253 
3.183 
3.262 
3.226 
3.244 
3.231 
3.253 
3.168 
3.228 
3.212 
3.163 
3.231 
3.145 
3.160 
3.256 
3.231 
3.244 



o / *t 

6 3 33.7 

4 17 18.2 

8 3 55.7 

4 59 11.3 

8 28 15.6 

6 51 44.1 

7 40 59.9 

7 8 8.0 

8 4 52.3 
4 22 15.8 
6 59 12.1 

6 17 42.9 
4 7 16.0 

7 7 28.2 

3 18 31.3 

4 6 7.6 

8 12 32.2 
7 7 17.0 
7 42 46.0 



-f 5.378 
5.385 
5.398 
5.399 
5.399 
5.436 
5.437 
5.446 
5.454 
5.462 
5.469 
5.484 
5.510 
5.511 
5.511 
5.521 
5.525 
5.549 
5.556 



L B.S. 
IL LI. B. 

(255.) 

III. B. 

IV. 

V. LI. B. 

VL LI. B. S 

(245.) 

VII. 

VIII. Ll.B. 

(256.) 

IX. 

X. LI. B. 
(256.) 

XI. LI. B. 
XIL 

XIII. 
(256.) 
(245.) B. 



I. (245) -0.53 -1.7; (373)-f- 0.10+ 1.3; (567) -0.40 + 0.3; (682) -0.17+ 0.2. 
II. (374) + 0.29 + 0.4; (572) -0.18 + 0.3 ; (631) -O.Ol 0.0; (647)0.00-2.7; 
(649)+ 0.04 + 1.2; (650)-0.15 + 1.0. IIL (25)+o!o2 0.0; (26) + 0.04 + 0.3 ; 
(257) + 0.02 + 1.6 ; (373) - 0.22 - 2.8 ; (572) 0.00 + 1.6 ; (682) + 0.15 - 0.8. 
IV.(370)-0.23 + 1.0;(606)+0.10+0.4;(788)+O.I3-1.3. V. (382) -0.10 -0.4; 
(567) + 0.28 + 0.5; (683) - 0.17 -O.l; (702) 0.00 0.0. VL (256) - 0.08 + 0.7 ; 
(383) + O.IO - 1.9 ; (700) - 0.07 — ; (723) - O.Ol + 1.5 ; (727) + 0.04 - 0.3. 
VIL (255) +0.05 + 0.9; (370) -0.12 + 1.5; (683) -0.14-0.4; (724) + 0.07- 0.6 ; 
(726) + 0.08 - 0.7 ; (788) + 0.04 - 0.7. VIIL (26) + 0.15 - 0.4 ; (28) + 0.07 + 2.9 ; 
(31) - 0.06 - 0.9; (257)0.00-1.1; (374) - 0.32 + 0.1 ; (572) - 0.02 + 1.8; 
(631) + 0.05 - 0.6; (647) + 0.04 - 4.0; (649) + 0.12 + 2.6. IX. (25) - 0.03 + 1.2; 
(682)+0.04-l,3. X. (257)-0.33-t.l; (572)+0.11+0.2; (647) + 0.1 9 + 0.5; 
(649) +0.04+0.6. XL (570) -0.06+0.3 ; (571) -0.13+0.4; (632) +0.15+0.1 ; 
(648)+0.05-0.7. XIL (257)-0.09-1.9; (572)+0.10+1.9. XIIL (255)-0.20-0.4; 
(370)+0.21 + 0.4. 
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5 39 30.8 


5.567 
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10 
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5.570 
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19 4 32.49 


3.254 


8 11 10.0 


5.573 


IIL R. 
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8.9 


19 4 43.73 


3.245 


7 44 26.5 


5.589 


IV. B. 
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9 


19 4 57.36 


3.190 


5 19 5.5 


5.608 


V. B. 


3101 


9 


19 5 3.90 


3.148 


3 27 16.2 


5.618 


(258.) 


3102 


8.9 


19 5 5.94 


3.156 


3 47 45.0 


5.620 


VL LLB. 
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9.10 


19 5 6.29 


3.229 


7 3 13.1 


5.620 
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19 5 6.65 
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3 40 0.9 
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VIIL LLB.S. 
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10 


19 5 7.44 
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8 32 13.9 


5.623 


(255.) 
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19 5 12.32 


3.165 


4 14 6.2 
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10 


19 5 14.03 


3.222 
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19 5 16.82 
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8 36 54.0 


5.636 


(265.) 
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19 6 20.62 
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3 42 22.2 
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19 5 32.09 


3.251 


8 2 43.2 
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(370f) B. S. 
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19 5 41.86 


3.175 


4 40 5.9 


5.671 


(572.) 


3112 
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19 5 48.59 


3.219 


6 36 39.8 


5.680 


(256.) : 
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9.10 


19 5 52.44 


3.208 


6 8 51.2 


5.685 


XL 
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10 


19 6 0.80 


3.185 


5 5 42.3 


5.697 


(572.) 


I 

(373) 

! (382) 

(724) 

V. (2 

(628) 

VIL 

(632) 

1(572) 

1(571) 

XI- (5 


. (31)- 
+ 0.12 
+ 0.13 
-0.11- 
57) O.C 
+ 0.05 

;245H 
+ 0.1^ 
-0A2- 
+ i)M 
>45) + 


-0.24 0.0; (374 
-2.6; (789)- 
1-2.9; (606)- 
f.2.1. IV. (24 
>0+1.3; (373) 
+0.4; (632) 
-0.27+0.3; (2. 
}-0.7;(647)- 
1-1.8; (648)+ 
+ 0.9; (628) 
.0.13 + 0.4; (3 


)+0. 19+0.2 
0.37+0.2. 
f. 0.10 -0.4 
5) +0.01 + 
0.00 - f. 3 V 
+0.13 + 0.3 
j6)-0.27-0.'^ 
0.01-2.2. 
0.09 + 0.5. 
-0.01+0.'^ 
73)-0.13-( 


; (648) +0.05- 
III. (255) -O.i 
, (683) -0.03- 
1.6; (383) +0 
[. (570) -0.09 [- 

; (647) -0.05 
VIII. (258)- 

IX. (26) -0.1 

X. (258) + 0. 
l ; (632) - 0.0-i 
).4. 


0.2. II. (25 
1+2.8; (3- 
fO.8; (700 
.01-0.9; (7 
f 5.7]; (572 
-1.4; (649 
0.01-f3.4; ( 
5 + 0.5; (26 
02+0.8; (5 
1-0.7; (64' 


7)+0.25+2.5 ; 
rO) -0.02 -1.6; 
) + 0.06 -0.7; 
23) -O.Ol -0.8. 
)+ 0.05 + 0.8; 
) -^ 0.09 [-f- 6.4]. 
62H)-0. 16-0.6; 
j) + 0.19 -2.9; 
70) -0.03 -1.1; 
r) + 0.02 - 0.4. 
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9 
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10 
10 
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19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 



6 4.98 
6 18.55 
6 20.57 
6 24.41 
6 55.12 

6 5«.38 

7 13.05 
7 16.25 
7 17.66 
7 19.26 
7 20.61 
7 26.80 
7 49.23 
7 50.13 
7 50.65 
7 50.97 
7 54.59 



+ 3.27^ 
3.253 
3.204 
3.154 
3.264 
3.162 
3.150 
3.249 
3.165 
3.151 
3.212 
3.270 
3.151 
3.195 
3.251 
3.140 
3.192 



8 58 12.1 
8 6 57.2 

5 56 41.0 
3 45 7.6 
8 38 54.4 
3 38 17.2 

3 34 58.4 

7 57 18.2 

4 18 17.1 
3 36 27.7 

6 18 22.8 

8 52 45.8 
3 36 28.8 

5 33 6.0 
8 2 30.2 
3 8 5.0 
5 26 36.2 



+• 5.703 
5.722 
5.724 
6,730 
6.773 
6.774 
5.798 
6.801 
6.804 
6.806 
5.808 
5.816 
6.848 
6.849 
6.850 
6.850 
6.856 



l. 
IL 
IIL 
IV. 



B. 

B.S. 

B. 

LI. B. ß. 



(266.) 

V. LI. B. 

VI. LI. B. 
(256.) 

VII. 



VUI. 
IX. 

X. 
XI. 

XIL 

(256.) 

(39.) 

(572.) 



Ll.B. 
L1.B. 



B. 



L (266) O.OO-i.7; (606)+ 0.12 + 1.3; (684) + 0.12-8.2; (724) -0.1 7 -1.0 
(726) - 0.07 - 0.3. IL (370) - 0.05 + 3.2 ; (382) - 0.06 - l.l ; (383) 0.00 - 0.3 
(606) + 0.07 [-4.9]; (700) + 0.08 - 2.5 ; (724) + 0.03 + 0.3 ; (726) - 0.07 +0.1 
IIL (25) -0.06+0.1; (245) -0.02-1.0; (68 >) +0.08+0.9. IV. (249) -0.47+O.8 
(258) + 0.03 +2.6; (570) -0.17 -0.6 ; (571) + 0.31) + 0.5 ; (632)^0.06-0.6 
(647) - 0.04 - 1.3 ; (648) - 0.02 - 0.6 ; (649) - 0.04 - 1.2. V. (258) + 0.12 + 1.7 
(374) +0.12 -1.9; (570) -0.13 - 1.3 ; (571) - 0.07 - 1.1 ; (632) - 0.05 - 1.2 
(647) +0.06 +4.2; (648) +0.02 -0.4; (649) -0.05 + 0.1. VL (258) +0.06 +2.2 
(670) -0.0 1-0.5; (57l) + O.Ol +0.6 ; (632) + 0.01 -0.8; (647) + 0.05 -0.4 
(648) -0.16 -1.4; (649) -0.16 - 1.4. VIL (26) -0.05 - 1.8 ; (31) + 0.U +0.3 
(257) -0.07+1.6. Vm. (258) +0.09+0.4; (570) +0.03-2.5; (5Vl) +0.06+2.7 
(632) +0.13 + 1.4; (647) + 0.02 ^ 0.5 ; (648) + 0.U5 0.0 ; (649) - 0.10 - 1.5. 

IX. (245)[-2.6S]-0.9; (256) -0.14- 1.4; (373) -0.10 + 2.4; (567) +0.33 - 1.0 
(682) +0.06 + 1.8 ; (702) - 0.08 - 0.3 ; (727) - O.Ol + 0.7 ; (789) - 0.03 - 1.7 

X. (370) -0.15-0.2; (382) +0.09+0.7; (383) +0.06 0.5. XL (258) + 0.01 -0.2 
(374)+0.08-1.8; (571)-0.07+1.5; (647) -0.02 + 0.3. XIL (257) -0.16 + 1.5 
(Ö72)+0.16-1.6. 
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3148 
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9 
10 

7 

10 
10 

9 

9.10 

10 

10 

10 

8 

9 

9 
8.9 

9 

9.10 

10 

10 

9 

10 
10 
(0 



h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

i9 

19 

19 

19 



f n 

7 5^.69 

8 5.64 
8 6.09 
8 16.69 
8 16.76 
8 17.25 
8 19.95 
8 4J>.77 
8 53.78 

8 54.63 

9 0.44 
9 11.23 
9 12.08 
9 17.10 
9 25.42 
9 25.77 
9 35.16 
9 36.22 
9 40.81 
9 44.65 
9 49.03 

10 6.77 



+ 3.203 
3.231 
' 3.272 
3.205 
3.262 
8.230 
3.150 
3.252 
3.237 
3.161 
3.180 
3.143 
3.172 
3.151 
3.230 
3.172 
3.257 
3.160 
3.210 
3.235 
3.260 
3.236 



O 9 It 

5 &i 14.8 

7 9 37.5 

8 56 55.0 

6 9.8 
8 30 69.7 

7 6 16.0 

3 33 23.9 

8 7 6.9 
7 28 21.3 

4 3 39.6 
4 54 55.2 

3 15 34.7 

4 32 31.0 

3 38 25.4 

7 a 11.4 

4 33 58.8 

8 22 25.7 
3 34 22.7 

6 14 34.4 

7 20 18.0 

8 29 1&5 
7 26 22.9 



f 5.858 


I. 


5.871 


(382.) 


5.871 


n. B. 


5.886 


(373.) 


5.886 


(31.1.) 


5.887 


UL S. 


5.891 


IV. S. 


5.933 


(2550 


5.939 


V. 


5.940 


(26.) 


5.947 


VI. LI. 


5.9B2 


VIL 8. 


5.964 


VIIL LI. 


5.971 


IX. B. { 


5.982 


X. B. 


5.983 


XI. 


5.996 


(335.) B. 


5.997 


(571.) B. 


6.004 


(682.) 


6.009 


(567.) 


6.016 


(2550 


6.040. 


(256.) 



L (25)-ü.l3+1.4; (572)-H>.ü6-2.0| (682)+0.074-0.6. IL (335)4-0.1 1+2.8 J 
(370) -0.12 -0.1; (600) + 0.08 - 2.7 ; (684) + 0.1 8 [-8.0] ; (700) - 0.05 [- 22.1]; 
(724) - 0.04 + 1.0 ; (726) - 0.05 - 0.2 ; (788) - 0.12 - 0.7. IIL (256) 0.00 + 0.1 ; 
(567) +0.01 -0.2. IV. (249) +0.38 +3.5; (571) - 0.23-1.1 ; (647) -0.15-2.5. 
V. (256) -0.08- 1.3; (567) +0.09+1.2. VL (25) -0.09+1.6; (257) +0.14+1.0; 
(373) + 0.18 - 3.1 ; (572) - 0.15 - 0.5 ; (631) O.ÜO + 0.4 ; (648) - 0.04 — ; 
(682) -0.04+0.7. VU. (3ö)+0.16+0.7; (258) -0.16-0.8. VIIL (31) -0.05-2.0; 
(257) + 0.18 - 0.3 ; (572) - 0.04 - 0.2 ; (631) - 0.07 + 0.7 ; (648) 0.00 + 1.9. 
IX, (249) +0.12+0.3; (571) -0.04+0.2; (647) -0.09-0.6. X. (245) -^.11-1.4; 
(382) -0.19 + 0.2; (383) + 0.15 0.0 ; (683) + 0,09 - 0.8 ; (702) + 0.05 + 1.9, 
XI. (2ö7)+0.03+0.5; (572) -0.15 -1.6; (648) -0.10+ 1.2. 
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9.10 


19 10 7.21 


ff 
+ 3.154 


O 1 *t 

- 3 44 16.6 


+ 6.041 


I. B. S. 


3155 


8 


19 10 7.96 


3.197 


5 41 19.1 


6.042 


n. s. 


3156 


9.10 


19 10 16.10 


3.232 


7 13 47.2 


6.052 


III. 


3157 


10 


19 10 22.72 


3.234 


7 19 51.9 


6.062 


IV. 


3158 


9 


19 10 27.04 


3.220 


6 40 19.8 


6.068 


(682.) B. 


3159 


7.8 


19 10 29.54 


3.226 


6 57 18.8 


6.072 


V. B. 


3160 


9 


19 10 29.98 


3.198 


5 42 20.8 


6.072 


(373.) 


3161 


9.10 


19 10 40.40 


3.257 


8 21 29.5 


6.086 


VI. B. i 


3162 


8.9 


19 10 46.66 


3.205 


6 2 24.2 


6.095 


VII. L1.B. j 


3163 


10 


19 10 47.95 


3.255 


8 16 4.3 


6.096 


(255.) 


3164 


10 


19 10 51.82 


3.146 


3 24 15.8 


6.103 


VIII. j 


3165 


10 


19 10 54.60 


3.163 


4 9 1.4 


6.107 


IX. 


3166 


10 


19 10 55.06 


3.232 


7 14 58.1 


6.107 


(256.) 


3167 


8 


19 10 59.59 


3.160 


4 2 34.8 


6.114 


X. LI. B. S. 


3168 


10 


19 11 7.17 


3.164 


4 11 48.5 


6.124 


(572.) 


3169 


9.10 


19 11 16.61 


3.233 


7 17 23.8 


6.136 


XI. : 


3170 


9 


19 11 17.55 


3.165 


4 15 19.2 


6.138 


XII. 


3171 


9 


19 11 22.14 


3.237 


7 28 7.2 


6.144 


XIII. 


3172 


9 


19 11 23.98 


3.202 


5 52 4.2 


6.147 


XIV. L1.B.S.' 


L (31)+0.07-0.3; (249)-0.l54- 


1.7; (571)-0.0 


5-0.9; (628)+0.04+0.2;i 


(647) +0.01 -1.9; (649) 4-0.08+ 2.2 j 


(650) +0.01 - 


1.1. II. (25) +0.10 -0.6; 


(257)+0.32+2.4; (373) -0.20 -1.8; 


,631) -0.22 +C 


H. III. (245)+0.12-0.5; 


(383) - 0.02 - 1.1 ; (567) - 0.05 + 1 .0 


; (702) - 0.05 


+ 1.0; (702) -0.05+0.6,: 


IV. (256) +0.03+3.3 ; (383) -0.02-3.3 


V. (245) +0 


.03 0.0; (382) +0.07+1.2; 


(567) - 0.15 - 0.6 ; (683) 0.00 + 0.6 ; 


(702) -0.07- 


3.3; (789) +0.1 5 -f- 2.2.' 


VI. (255)+0.07-1.2; <335)-0.07+l.l. 


VII. (245)-l 


K03-0.9; (727)+0.06+2.6; 


(789) -0.04-1.8. VIII. (258) +0.06+ 


[).5; (571) -0.0 


5-0.6. IX; (26) -0.21-1.2;' 


(249) + 0.29 + 2.8 ; (572) - 0.09 - 1.5. 


X. (26) -0.0 


5 -; (249) + 0.1 1+1.6; 


(257) + 0.20 + 0.6; (572) - 0.12 - 1.2 


; (631) + 0.02 


+ 1.0; (647) + 0.03-l,5; 


(648) - 0.04 + 0.2 ; (649) - 0.07 + 0.6 ; 


(650) - 0.07 - 


1.7. XI. (245) -0.15 -0.5; 


(256)+0.13+0.9; (383) +0.01-0.3. 


XII. (249) +0 


.35+0.7; (572) -0.34-0.8., 


XIII. (245)+0.03 + 1.3; (683) -0.06- 


0.5;'(727)+0.( 


)l-0.9;(788)+0.01+0.l. 


XIV. 


(567) 


0.00-0.1; (68- 


l) 0.00+O.i 


l. 
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3186 
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3190 
3191 
3192 
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3195 



8 
9 

10 

10 

7 

9.10 

10 

10 

8.9 

9.10 

8.9 

5.6 

10.11 

8 

9.10 

10 

7 

9 

10 

10 

9 

10 

8.9 



1» r 

19 11 
19 11 
19 11 
19 11 
19 11 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 12 
19 13 
19 13 
19 13 
19 13 
19 14 



36.82 
51.49 
53.12 
55.58 
59.41 

3.79 
11.56 
18.18 
30.29 
31.38 
32.32 
32.48 
35.65 
41.37 
43.58 
51.53 
52.25 
56.57 
14.58 
37.81 
49.10 
56.14 

2.74 



+ 3.181 
3.151 
3.268 
3.184 
3.224 
3.243 
3.144 
3.145 
3.227 
3.211 
3.260 
3.196 
3.231 
3.200 
3.156 
3.258 
3.176 
3.197 
3.220 
3.258 
3.183 
3.189 
3.246 



5 8 21.6 

3 36 37.7 

8 48 47.5 

5 6 16.3 

6 54 0.3 

7 44 5.6 
3 18 52.1 

3 19 36.1 

7 20.0 

6 19 42.1 

8 29 39.8 
5 41 29.0 

7 12 12.1 
5 50 33.9 

4 19 42.3 

8 23 45.5 

4 46 39.1 

5 42 19.7 

6 41 1.4 
8 28 15.6 
5 5 33.8 
5 22 33.6 

7 51 56.5 



+ 6.164 
6.185 
6.187 
6.191 
6.197 
6.202 
6.213 
6.221 
6.238 
6.240 
6.241 
6.241 
6.246 
6.254 
6.257 
6.268 
6.268 
6.275 
6.300 
6.332 
6.348 
6.357 
6.367 



(373.) L1.B.S. 

(249.) R. S. 

(255.) 

I. 

IL B. 

(256.) 

(249.) S. 

(249.) 

IIL B. 

(567.) 

IV. 

V. L1.B.R. 

(256.) S. 

(789.) LI. B. 

VI. 

VII. 

VIIL LI. 

I3L B. 

(256.) 

(255.) 

X. LI. B. 

XL B. 

XXL 



L (25)+0.10-1.7;(572)-0.09 + 1.7. IL (245) +0.22 + 0.6; (382) -0.05+0.2 
(383)-0 01-1.0;(702)-0.10 + 1.4; (72 7) -0.08 +0.2. IIL (245) [+0.34] [-8.1] 
(382) - 0.20 - 2.2; (383) - O.Ol + 0.6 ; (567) + 0.03 + 0.6 ; (702) + O.Ol 0.0 
(727)+0.15 + 1.0. IV. (25o) + 0.15-1.4; (683)+0.01 +0.8; (726) -0.05 +0.2 
(788) -0.12 + 0.2. V. (257) -0.02 + 0.5; (373) - 0.04 - 2.2; (572) -0.05 + 3.4 
(789) + 0.10-1.7. VI.(26)+0.02-3.3; (249)-0.01+3.3. VIL(255)+0.03-2.3, 
(335) -0.03 + 2.2. VIIL (28) +0.09 -0.6; (682) -0.08+0.5. IX. (572) -0.04 +0.9 
(682)+0.04-1.0. X. (26) -0.15 + 1.3; (373) + 0.15 - 1.3. XL (25) +0.14-0.5 
(257)-0.07 + 0.5; (572) -0.07 +0.1. XIL (370) +0.04- 2.1; (382) -0.02 + 0.5 
[(383) -0.02 -0.6; (883) -0.08- 1.1; (702) +0.08 +0.3; (788) +0.02 +2.7. 
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10 
8 
8 
8 
7.8 
8.9 
9 

10 
7 
9 
6 

10 

9.10 

10 

10 

9.10 

4 

10 

8 



19 14 



tt 
3.34 



19 14 6.73 
19 14 10.19 
19 14 11.86 
19 14 12.20 
19 14 28.62 
19 14 32.37 
19 14 35.74 
19 14 40.41 
19 14 54.85 
19 14 58.38 
19 14 58.98 
19 15 0.77 
19 15 1.51 
19 15 32.75 
19 15 37.25 
19 15 4a.41 
19 15 43.67 
19 15 58.77 
19 16 4.75 



+ 3.195 
3.182 
3.211 
3.249 
3.259 
3.176 
3.157 
3.263 
3.159 
3.231 
3.241 
3.140 
3.226 
3.230 
3.177 
3.173 
3.259 
3.189 
3.231 
3.199 



- 5 38 14.6 

5 57.1 

6 19 29.9 
8 22.3 
8 28 48.3 
4 45 37.0 
3 54 51.4 
8 39 24.4 
3 59 54.3 

7 14 20.7 
7 40 57.4 

3 9 54.2 
7 28.4 

7 10 10.0 

4 50 31.3 

4 41 19.2 

8 30 9.0 

5 21 46.5 
7 15 49.9 
5 47 14.3 



4- U67 
W72 
6,377 
6.380 
6.380 
6.402 
6.407 
6.412 
6.418 
6.439 
6.444 
6.445 
6.447 
6.448 
6.491 
6.497 
6.506 
6.506 
6.527 
6.536 



(257.) 

t LI. B. S. 

LI. 

B. 

B. 

L1.S. 

B. 



U. 

UL 

IV. 

V. 

VL 

VIL 

VIII 

IX. 

X. 

XI. 

(256.) B 

(256.) 

XU. 

XIIL 

XIV. 

(25.) 

XV. 

XVL 



B. 
B. 
L1.B. 



L1.B. 



B. 
L1.B. 



1.(26)4-0.04+0.6; (373)+0.08 0.0; (572) -0.13 -0.5. IL (245) -0.04 -1.4; 
(256) -0.02 -0.1; (682)4-0.064-1.4; (727)4-0.014-0.2. IIL (335)4-^0.07+3.1; 
(370) - 0.08 +1.4; (383) + 0.11 - 0.1 ; (683) - 0.06 - 0.»; (788) - QM - 3.3. 
IV. (255) + 0.16- 1.0; (335) -0.10+1.1 ; (726) -0.06 0.0. V. (257) -0.06-3.3; 
(572) -0.04+0.7; (649) + 0.08 + 2.4; (682)+0.02 + 0.1. VL (31)+ 0.03 -3.1; 
(249) + 0.19 + 3.3; (571)-0.07 — ; (628)+0.01 — ; (647)-0.02-0.1 ; (649)-0. 16-0,1. 
VIL (255) -0.05- 1.3; (335)+0.06+ 1.3. YIIL (31)4-0.10-1.6; (249.)+0.334-3.0; 
(374) - 0.26 - 0.9; (633) + 0.08 - 1.0; (647) - 0.05 - 0.1 ; (648) - 0.09 + 0.4; 
(649) -0.10 0.0. IX. (256) -0.03 + 2.6; (727) + 0.03-2.7. X. (382) +0.02+0.9; 
(683) - 0.05 - 1.0 ; (727) + 0.03 + 0.7 ; (788) 0.00 - 0.8. XL (249) - 0.16 0.0; 
(628)+0.160.0.XIL (26) -0.07 +0.7; (257) + 0.08 -0.7. XIIL(249)+0.l8-0.3 ; 
(257) -0.02 -0.3; (572) - 0.08 + 1.3; (647) - 0.09 - 0.7. XIV. (370) -0.05 -1.4; , 
(383) +0.05 + 1.3. XV. (256) -0.09 + 1.3; (382) +0.03 -1.7; (683)+ü.03-0.9; 
(727) +0.05+ 1.1. XVL (373) -0.12 - 1.2} (633) + 0.12 + LI. ' 
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to 

10 

9 

8.9 

10 

10 

10 

10 

8.9 

10 

6.7 

9.10 

9 

10 

9 

9 

10 

9.10 

8.9 

7 

io 
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h 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 



16 9.63 
16 19.79 
16 24.08 
16 26.28 
16 26.36 
16 35.14 
16 37.50 
16 44.84 

16 45.31 

17 2.38 
17 3.90 
17 14.66 
17 33.50 
17 42.18 

17 44.98 

18 3.31 
18 8.94 
18 23.56 
18 24.97 
18 31.87 
18 33.05 
18 35.52 



+ 3.259 
3.233 
3.247 
3.171 
3.139 
3.204 

• 3.261 
3.256 
3.197 
3.220 
3.185 
3.176 
3.159 
3.220 
3.254 
3.282 
3.185 
3.199 
3.258 
3.247 
3.259 
3.223 



- 8 29 52.5 
7 20 30.7 

7 56 26.7 

4 34 28.6 

3 7 28.9 
6 4 28.4 

8 36 37.6 
8 23 26.1 

5 42 22.6 

6 45 36.8 

5 10 27.1 

4 47 8.6 

4 1 23.7 

6 45 41.1 
8 18 15.1 

7 17 43.3 

5 13 40.4 

5 48 13.9 

8 27 20.8 
8 40.4 
8 33 14.5 

6 55 22.7 



+ 6.543 
6.556 
6.562 
6.565 
6.567 
6.577 
6.581 
6.591 
6.591 
6.615 
6.618 
6.633 
6.658 
6.670 
6.674 
6.700 
6.708 
6.728 
6.729 
6.739 
6.740 
6.744 



(381) 
(256.) 

I. B. 

II, LI. 
(34.) 
(245.) 
(255.) 
IIL B. 

IV. LI. R 
(256.) 

V. LI. B. S. 
VL B. S. 
VIL L1.B.R, 
VIII. 

(255.) 

IX. B. 
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Beductions-Elemente der Zonen von — 3"^ bis — O'' 
Declination von 1840 bis 1864. 

Die Theilungsfehler der beiden angewendeten Zonenbög^n findet man im 
yerzeicbnisse der Aequatorialsterne (V. Supplementband S. 546) so dass hier 
nur die Zahlen für die Fadendistanzen und für die Redaction auf den Anfang 
des Jahres zu berücksichtigen sind. 

A) Faden -Distanzen. 

In der ersten Periode bestand das Fadennetz aus 5 einfachen Fäden, in 
der zweiten Periode ans 5 Systemen zu je 5 Fäden, in der dritten Periode 
aus 4 Seitensystemen zu 3 und einem Mittelsystem zu 5 Fäden. 



Decl. 



I. Periode von 1840 bis 1849. 



IL 



in. 



IV. 



V. 



30 


. + 29.007 . 


.• + 


14.336 . . 


.+ 


0.228 . . . 


- 14.528 . . 


. - 29.043 


4 


29.038 




14.351 




0.229 


14.544 


29.074 


5 


29.079 




14.371 




0.229 


14.564 


28.114 


6 


29.127 




14.395 




0.229 


14.588 


29.163 


7 


29.185 




14.423 




0.230 


14.617 


29.221 


8 


29.252 




14.457 




0.230 


14.651 


29.288 


9 


20.329 




14.494 




0.231 


14.689 


29.364 






II. 


Periode 


von 


1850 bis 


L862. 




30 , 


. 4- 3*6.434 . 


..+ 


17,695 . . 


^ 


0.036 . . . 


- 17.656 . . 


. - 36.438 


4 


36.473 




17.714 




0.036 


17.675 


36.4T7 


5 


36.523 




17.739 




a.036 


17.700 


36.528 


6 


36.585 




17.768 




0.036 


17.729 


36.589 


7 


36.658 




17.804 




0.036 


17.764 


36.662 


8 


36.742 




17.845 




0.036 


17.805 


36.746 


9 


36.838 




17.8M 




0.036 


17.852 


36.842 








m. Periode 


nach 1863 


. 




30 


. , + 47.848 
47,898 


..+ 


25.086 « . 




o!ooo . . , 

0.000 


• 25.116 . . 
25.142 


. - 47.948 


4 


25.063 




47.999 


5 


47.964 




25.098 




0.000 


25.177 


48.066 


6 


48.046 




25.139 




0.000 


25.2! 9 


48.J46 


7 


4ai40 




25.18» 




o.eoo 


25.269 


48.240 


8 


48.251 




25.248 




oooo 


25.328 


48.35t 


9 


4a377 




2d.314 




0.000 


25.394 


4a479 



Digitized by 



Google 



m 



Von 1B40 bis 1849 befand sich vor and nach dem Mittelladen UI ein 
Halfsfa^en; die Distanzen waren wie folgt,: 
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Diese Hülfsfäden wurden nur bei Beobachtung des Polarsternes benützt 
und werden hier blos desswegen angeführt weil es bei Zonenbeobachtungen 
öfters Yorgekommen ist, dass der eine oder andere davon aus Versehen für 
den Mittelfaden gehalten und der Durchgang über denselben als Durchgang 
über den Mittelfaden eingetragen worden ist. 

B) Teirzeicilniss der Ton 1840 bis 1864 beobachteten Zonen^ in 

welcben iSteme zwischen — 3^ und — 9° Declin. yorkommen^ 

nabst Bedaction auf den Anfang des Jahres für jede Zone. 
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.5. 


24. 


. 9.69 


10.20 


- 23.17 


9 '59 36.3 


6 


25. 


9.68 


10 20 . 


- 24.8t 


10 56.7 


7 


• 26. 


' 9.68 


10.20 


- 27.03 


9 59 56.3 


8 


28. 


0.68 


11.20 


- 31.44 


10 13.8 


9 


Mai 1. 


9,67 


11. 


- 36.62 


10 22 8.6 


12 


4. 


. 9.66 


. 11. 


- 42.72 


10 22 10.1 


13 


8. 


9.65 


11.20 


- 51.55 


10 22 9.9 


14 


• . 21. 


9.61. 


. . 12.40 


. ^ 82.Ö7 


lO; 22 . 9.0 


15 


31. 


9.58 


13.20 


+ 35.00 


10 22 7.0 


16 


^, Juni 1. 


9.58 


13,20 


; 4- 33.23 


10 22 41.1 


il 


6. 


9.57 


13.40 


+ 4036 


8 52 29.2 


i« 


.12. 


9i65 


15. 


- 12JB1 . 

* 1 . . 


. 8 52 16.7 
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, Mr fdia Xfti 


AMMd 

von 
1850 


fa 
Anfang 


auf 4mi Anfa 
r Aftfang ct^r 

AB. 


14L 4e8 Jafaril 
Zone 

Deelinatiofi 


i9 


1840. Juni U. 


JTAbre 
- 9.55 


14.40 


ff 
- 10.80 


- 7 82 m.i 


m 


15. 


9.54 


15.20 


• 10.12 


9 22 it.i 


an 


19. 


9.53 


15. 


-» 9.86 


7 62 iHA 


n 


21. 


9.53 


15.40 


^ 5.60 


7 51 4ft.i 


29 


30. 


9.50 


15.20 


- 1.62 


7 51 4».y 


24 


JttH 6. 


9.48 


16.0 


+ 1.08 


6 22 V^A 


n 


16. 


9.46 


16.20 


+ 5.64 


6 18 nA 


2(^ 


30. 


9.42 


17.20 


+ 16.65 


5 Xt HÄ 


2f 


Aug. 2. 


9.41 


17. 


H- 18.58 


4 61 9t.t 


» 


3. 


9.41 


17.40 


^ 19.22 


4 62 f».$ 


2» 


4. 


9.41 


17.20 


+»80.20 


4 62 1&.4 




4. 


9.41 


22. 


+ 19.98 


4 52 mA 


m 


5. 


9.40 


17.40 


+ 21.06 


4 52 t4'J 


31 


6. 


9.40 


17.20 


+ 21.92 


4 62 WA 


3Z 


7. 


9.40 


21.20 


+ 21.45 


4 62 99A 


m 


21. 


"9.36 


18. 


+ JMr.85 


3 22 tu 


u 


22. 


9.36 


19. 


+ »7.14 


a 22 \i.i 


35 


24. 


9.36 


20.20 


- 26.20 


3 22 mA 


n 


27. 


9.35 


18.40 


+ 44.91 


3 22 nA 


97 


30. 


9.34 


20.40 


+105.26 


3 22 mA 


Z» 


31. 


9.34 


19.20 


+I^fc67 


3 22 iM 


tu 


1843. Apr.. 29. 


6.67 


10.40 


+ 41.06 


10 21 19.« 


296 


Kiä 1. 


6.67 


10.40 


+ 40.96 


8 22 9f»J 


196 


2. 


6.67 


U. 


+ 40.98 


6 26 4SA 


297 


6. 


6.66 


11. 


+ 41.20 


4 2< 39.» 


29» 


11. 


6.64 


11.40 


+ 4^.67 


4 24 ».» 


t4a 


JoH 6. 


6.48 


15.40 


+ 13.42 


9 52 ZM 


2H 


Aug, 2. 


«.41 


17.40 


• - 5.03 


7 56 M 


Mf. 


17. 


6.37 


18. 


- 16.25 


i 63 HA 


2»* 


fltepi 1. 


6.33 


18.20 


- 17.97 


9 63 nA 


ÜB 


9. 


«'6.31 


18.40 


-> i*.02 


7 63m«l 
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Jalir und Tag 


Abstand 
von 


RedudÜon auf den Anfang des JaBres 
für Anfang der 2kme 


ü 




1850 


Anfang 


AR. 


Declination 


257 


, 1843, Sept, 11. 


Jabre 
- 6.30 


18.40 


- 17'.50 


- 5 54 31.5 


258 


12. 


6.30 


18.40 


- 17.15 


3 53 27.9 


27Ö 


.1844. Apr. 25. 


6.68 


10.'<^0 


- 12.52 


3 52 6a2 


283 


Mai 3. 


5.66 


11. 


- 12.55 


7 53 16.6 


290 


Juni 5. 


5.57 


13.40 


- 16.89 


6 22 59.9 


m 


; 12. 


J5.55 


> .14.20 


- 17.36 


7 53 17,8 


293 


17. 


6.54 


14.40 


- 19.20 


4 53 10,1 


303 


Oct. 5. 


J5.24 


.19.20 


- 3.34 


6 53 48.2 


3q* 


Ö. 


. . 6.23 


M 20. 


. r X.86 


8 53 69.8 


310 


. Dec. 18. 


, 6.04 


23.40 


- 1,81 


4 24 d.9 


?M: 


.1845« Apr. 2. 


. 4,74 


8.20 


- 28.23 


3 53 34>1 


312 


. i 3. 


. 4.74 


8.20 


.. - 27.93 


5 63 37.7 


313 


. ^• 


4.74 


8.20 


. - 27.54 


7 53 33.1 


3U. 


ö. 


4.74 


8.20 


. - 27.36 


9 63 3a9 


315 


7. 


4.73 


9. 


- 27.15 


11 63 470) 


335 


Sept. 18. 


4.28 


19. 


- 34.56 


9 63 34.0 


337 


Oct 15. 


- 4.21 


20. 


- 11.70 


6 53 43.4 


340 


30. 


4.17 


20.40 


• - 7.18 


9 63 b4JZ 


343 


Nov. 4. 


4.16 


20.40 


. . - 8.75 


10 64 3.4 


344 


5. 


4.15 


20.40 


- 9.00 


8 63 52.3 


350 


1846. MftrÄ, 4. 


3.83 


5.20 


+ 45.23 


9 63 26.3 


351 


13. 


. 3.80 


6.40 


+. 60.23 


7 63 24.2 


352. 


20. 


3.78 


7. 


. +54.35 


7 63 17.9 


353 


24. 


3.77 


V 7.20 


+ 56.91 


9 53 16.4 


359 


Juni 3. 


. 3.58 


13.40 


- 28.00 


7 53 27.0 


370 


Aug. 1. 


3.42 


, 17.20 


. 5.35 


9 64 20.3 


371 


11. 


. 3.39 


17.40 


- 0.53 


6 54 21.2 


372 


13. 


3.38 


17.40 


. + 0.22 


6 54 ia6 


3?3 


26. 


. 3.35 


18.20 


, .+ 0.40 


6 54 22.8 


3?4. 


. 27. 


3.35 


.18. 


.• + 0;80 


4 64 1&5 


382 


. ßflpt 19. 

1 


--8.28 


\ .1^40 


. +. 3.52 


8 54 ai^ 
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Jahr and Tag 


Abstand 
von 
1850 


Reduction 
fa 

Anfang 


auf den Anfai 
r Anfang der 

[^ AR. J 


lg des Jahres 
Zone 

Declination 


883 


1846. dept 26. 


- 3.26 


18.40 


ff 
+ 4.42 


O f Jft 

- 8 54, 31.6 


384 


28. 


- 3.26 


20. 


+ 4.20 


8 54 35.3 


38S 


Oct 10. 


- 3.22 


19.40 


+ 6.55 


8 54 36:8 


386f 


■' .14. 


- 3.22 


20. 


+ 7.11 


8 54 40.8 


887 


28. 


- 3.18 


20.20 


+ 10.76 


4 54 29.5 


41^ 


' 1848: Mai 12. 


* • - 1.64 


13.20 


- 6.74 


3 52 16.3 


611 


1851. Aug. 23. 


'+ 1.64 


18.20 


- 1.79 


52 9.3 


564 


1854. Juli 24. 


4.56 


16.40 


-104.22 


3 51 46.0 


665 


Aug. 9. 


4.60 


17.40 


-130.93 


3 51 47.9 


hPff 


12. 


• 4.62 


17.20 


-135.20 


5 51 52.6 


567 


'••■ • ' • 14. 


" 4.62 


17.40 


• -138.35 


7 52 2.2 


S70 


' '* Sfept 6. 


' 4.68 


* 18.20 


-170.82 


3 51 54.9 


671 


12. 


4.70 


18.40 


-179.17 


3 51 50.8 


572 


13. 


4.70 


18.20 


-180.17 


5 51 54.4 


573 


' Oct. 2. 


4.76 


19.20 


-204,39 


7 52 3.8 


680 


1855. • Juni 30. 


' 5.50 


15. 


- 8.62 


3 51 49.5 


681 


Jun 5. 


5.51 


15.20 


- 5.66 


5 51 53.7 


582 


13. 


6.53 


16. 


- 3.04 


5 51 49.4 


683 


' 14. 


5.54 


16. 


- 2.72 


7 51 53 3 


594 


Sept. 28. 


5.74 


19.20 


+ 20.72 


3 51 42.8 


595 


29. 


5.74 


19.20 


+ 21.27 


3 51 40.9 


696' 


•' ' Oct 1. 


• 5.75 


20. 


^ +22.26 


3 51 41.1 


697 


• 1856. Apr. 21. 


^ 6.30 


9.40 


•' + 22.09* 


' 5 51 39.4 


69b 


Juni 2. 


6.42 


13.20 


+ 9.15 


7 51 40.5 


699 


JüU 23. 


' 6.56 


16.20 


- 19.59 


5 51 45.8 


600 


. .. «. 1 ... 2^^ 


" 8.58 


17. 


• -'8.99 


3 51 37.4 


601 


31. 


6.58 


17.20 


- 5.33 


7 51 44.9 


eot 


Aug. 1. 


6.58 


17. 


- 3.32 


9 51 54.8 


606 


11. 


6.61 


•ll20 


+ 13.99 


9 51 50.4 


406 


13. 


6.62 


17.40 


+ 17.32 


9 51 51.8 


fftÖ 


'' Öct 18. 


+ 8.80 


' 19.20 


+ 7.57 


3 51 43.8 

1 
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JaJbr and Tag 


Abstand 
von 
1850 


fa 

Alt&Bg 


auf den Anfai 
r Ai^pg der 

AR. 


lg des Jahr^ 
Zone 

Declina^c« 


m 


1896, Oct. 20. 


Jahre 
+ 6.80 


19.20 


H» U!57 


t n 

- 3 51 4U 


m 


22. 


ß.81 


19.40 


+ 15.63 


5 61 S%.9 


m 


1897. Juli 13. 


7.53 


16.20 


+ m^ 


3 61 30,9 


m 


Att^. 25. 


7.65 


17.40 


+ 11.12 


3 61 m» 


m 


26. 


7.65 


17.40 


+ 13.75 


3 61 32^ 


m 


27. 


7.65 


17.40 


+ 46.33 


6 61 AM 


m 


29. 


7.66 


18. 


+ 2J.66 


6 61 80,» 


m 


S^pt. 17. 


7.72 


18.20 


+ 41.Ö5 


6 61 384 


m 


0<?t 1. 


7.76 


18.40 


. - 13.58 


8 61 42.Q 


033 


19. 


7.80 


19. 


+ 6.48 


6 61 4J.» 


m 


1898. Apr. 28. 


8.32 


10. 


4- 0.51 


7 61 4&,y 


ß35 


Jtoi 5. 


3.34 


10.40 


+ 6,52 


6 61 3f^9 


»47 


9ept 13. 


(8.70 


18.40 


- 19.40 


4 61 3(M| 


^4ß 


16. 


ß.71 


18.40 


- 16.88 


4 61 3j>.9 


9^ 


22. 


3.72 


18.20 


- 44.«9 


4 61 a?,7 


«5p 


28. 


3.74 


18.40 


- IP.76 


4 61 ^,^ 


m 


1860, Sßpt 22. 


10.72 


18.20 


r. ^.37 


6 62 ^ 


?9? 


24. 


p.73 


18.20 


- ißM 


8 68 U 


m 


Oct. 6. 


IP.76 


19. 


- 33.24 


10 62 3M 


m 


23. 


W.81 


19.40 


- U^5 


10 62 37;$ 


m 


30. 


tP.83 


19.40 


+ 21.58 


8 62 ^^ 


§67 


»pv. 2. 


M).84 


1^0. 


- ?9.70 


8 62 2?^ 


WS 


1861, Apr. 2. 


11.26 


a 


' +t>.68 


6 62 \A 


fi^? 


17. 


11.30 


9. 


. +«7.79 


8 62 44 


?öO 


18. 


M-30 


9. 


- >7.73 


10 62 «,? 


f8? 


^ai 27. 


1^40 


|2.40 


- 21.35 


10 61 60,7 


W 


Juni 7. 


M.44 


43.40 


- 41.97 


10 61 69.« 


?W 


18. 


1^.46 


44.20 


- 9.-21 


8 61 64,9 


§9j^ 


22. 


1J.48 


j|4.20 


+ 10.88 


6 69 49.« 


W? 


Jpli 29. 


1|.58 


46.40 


+ 4.41 


10 62 U 


I(»7 


30. 


+ <^58 


|6.«0 


+ 7»ö 


8 62 ß.7 
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Jrtr.Wftd Tl» 


At>3tm)4 
von 
1850 


Eeduetion auf den Anfang des Jahres 1 
für Anfang der Zone || 


fe^ 


' 


Anfang 


L AR. ^ 


Declinati<m 


m 


1861, Aug. 5. 


J»hre 

rf 11.60 


17. 


^ 80.48 


O f ft 

- 6 52 10.8 


m 


19. 


11.63 


17.40 


+ 19.00 


9 52 ia6 


m 


22. 


11.64 


17.40 


- 30.89 


7 52 ia6 


m 


28. 


t 11.66 


1«. 


- 10.18 


7 52 2a2 


7tO 


Oct 21. 


11.80 


19.20 


+ 4.86 


5 62 7.4 


m 


22. 


11.81 


19.20 


4» 6.94 


7 52 24.8 


n4^ 


. 1862« Jani 12. 


12.45 


14. 


- 23.93 


7 51 57.2 


716 


JoH 14. 


12.64 


16. 


- 1.93 


5 51 49.2 


716 


19. 


12.55 


16.20 


+ 20.57 


7 62 6.6 


717 


25. 


12.56 


16.40 


- 12.64 


7 62 7.6 


718 


26. 


12.57 


16.40 


* 8.26 


9 52 10.4 


721 


Aug. 6 


12.60 


17. 


- 26.11 


5 52 4.7 


722 


13. 


12.62 


17. 


+ 4.75 


7 62 14.6 


723 


14. 


12.62 


17.20 


4- 8.72 


7 52 14.3 


724 


20. 


12.64 


17.40 


- 28.08 


9 62 13.3 


726 


Sept 15. 


12.71 


18.20 


+ 14.78 


9 52 24.4 


727 


29. 


12.74 


18.40 


+ 13.29 


7 52 10.3 


729 


Oct 9. 


12.77 


19. 


- 2.56 


9 52 24.1 


736 


1863. Juni 25. 


13.48 


15.40 


- 15.48 


9 52 9.0 


737 


26. 


13.48 


16. 


- 15.47 


7 52 2.0 


738 


27. 


13.49 


16. 


- 8.93 


5 62 1.7 


739 


27. 


13.49 


15.40 


- 8.98 


3 51 49.6 


754 


Juli 28. 


13.58 


17.20 


4- 10.09 


9 63 69.9 


756 


28. 


13.58 


18. 


+ 10.08 


7 52 35.4 


756 


31. 


13.58 


16.40 


+ 18.19 


7 62 30.0 


757 


31. 


13.58 


17. 


+ 18.16 


5 53 42.7 


758 


Aug. 3. 


13.59 


16.40 


+ 26.15 


5 63 41.8 


769 


3. 


13.59 


17.20 


+ 26.00 


7 62 28.1 


760 


3. 


13.59 


17.40 


+■ 25.93 


9 51 45.3 


772 


8. 


13.60 


18.40 


- 21.04 


3 51 46.3 


773 


13. 


+ 13.62 


17. 


- 9.08 


3 61 33.8 
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Jahr und Tag 


Abstand 
von 


Reduction auf den Anfang des Jalires 
für Anfang der Zone 


^1 




1850 


Anfang 


AR. 


Declination 


?74 


1863. Aug. 13. 


. Jahre 
+. 13.62 


b 9 

17.40 


tt 
- 9,26- 


o r 9t 
<- 5 51 47.8 


775 


; 13. 


13.62 


18. 


- 9.35 


7 51 47.5 


77« 


14. 


13.62 


17. 


- 7.02 


7 51 44.6 


777 


14. 


. 13.62 


17.40 


- 7.21 


9 52 2d.7 


788 


Sept. 30. 


13.75 


18.20 


- 4.06 


9 22 24.6 


789 


Oct 8. 


13.77 


18.40 


4- 20.91 


7 22 25.6 


790 


20. 


13.80 


1920 


: - 2.62 


5 22 H.8 
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Anmerkungen zu dem Stemverzeichnisse 
von -3° bis -9*=* Decl. 

Nro. • 9. Zone 29. AR. um 3" vermehrt. 

90. Die AR. muss 6^ 30' 40'S66 heissen; Decl. bei Scbjellerup um 30" 

zu corrigiren. 
143. vielleicht identisch mit dem bei Lalande vorkommenden Stern 7^ 3' 

31'',11 — 6° 34' 8V. 
227. Wenn man den 5. anstatt des 4. Fadens annehmen wollte, so wäre 
die AR. um 14''963 zu vermindern und dieser Stern würde mit dem 
Sterne von Lalande 7^^ 44' 11",80 — 6° 36' 11",5 bis auf 1' in Decl. 
übereinstimmen. 

316. Zone 688. AR, um 1" vermindert. 

317. „ 688. AR. um 1" vermindert 

333. Die Decl. sollte -5^ 58' 31",1 heissen; an die Originalaufzeichnung 
ist eine Gorrection von 10' angebracht. 

350. Zone 313 AR. um 2" vermindert und Decl. um 1' nördlicher an- 
genommen. 

374. Zone 352. AR. um 1" vermindert. 

407. ,, 352 den 2. Faden anstatt des 3. angenommen. Gorrection = -f~^^'S^^- 
, 458. „ 352. AR. um 1" vermindert. 

479. ,, 312. Decl. um 1' südlicher angenommen. 

624. Durch einen Rechnungsfehler AR. um 10" zu gross, somit Differenz 
mit Schjellerup -]- 0",05; der Stern kommt auch bei Lalande und 
Bessel vor mit den Differenzen: LI -0",52 -5",3; B. -f-0",Ö3 - 5",5. 

666. Ohne Zweifel ist der 4. Faden anstatt des 5. zu nehmen: alsdann 
wird die AR. um 14",58 grösser und die Differenzen mit Schjellerup 
sind: +0",01 +0",8. 

711. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen, Gorrection =-14",58; 
kommt bei Bessel vor: Differenz -0",80 -0",4. 
. 713. Zone 313. AR. um 20" vermehr^. 

769. Dieser Stern kpmmt bei Lalande und Bessel vor, doch ist die DecL 
des ersteren am 1' zu weit nördlich; wird dieser Fehler oorrigirt, so 
hat man die Differenzen , wie folgt : LI. -0",05 + 3,2. B. +0^U - 1,5. 

774. Zone 313. AR. erste Beobachtung um 2" vermehrt. 

801. Nach Lalande und Bessel die Decl. um 3' südlicher angenommen. 

875. Nach Lalande und Bessel die AR. um 1' vermindert. 

894. Zone 313. ))en 4. Faden anstatt des 3. angenommen) Gorrection 
,.. .• ^^=?.^14;f,88. ;■.■■■- r ./ ■ 

905. Zone 315. Ai(. um 30" vermindert. 
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Nro. 909. Zone 313. Den 2. Faden anstatt des. 1. angenommen; Gorrection 

= - 14'S79. 
911. Zone 312. AR. zweite Beobachtung um 1'' vermelirt. 
934. „ . t. Decl. um i" nördlicher angenommen. 
953. „ 5^. Ded. üto 10^ tfücHtehöt atfgeirttnUietf. 
972. Nach Lalande und BSeäsd die Att. um KV' vermehrt. 
975. Zone 313. AR. um 1" vermehrt 

990. Nach Lalande und Sessel di^ Üecl. um W* südlicher angenommen: 
997. Zone 313. l!>ecl. um 18' nördlicher angenoinmen, d,k als Ablesung 

des Zonenbogens 20' 2" anstatt 2' 2" gesetzt. 
1046. Zone 897. Decl. um Ö' nördlicW angenoiämen, d. b. als Ablesung 

des Zonenbogens 79' anstatt 71' gesetzt 
1060. Zone 235. Decl. um lö' südlicher angenonüüän. 
1064. Käcb Lalande und Bessel die Becl. iun 10^ südliche]^ angenommen. 
1070. Zone 2^9. AR. um 6" vermindert. 
1073. „ 283. AR um 1" vermindert. 
1102. „ 283. Den 1. FadeA anstatt des t ang^homnieö; Correction 

= + 14",79. 
11 10. Zofie 236. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Correction 

= - 14",59. 
i\^Ö. ZoüB 283. AR. um 1" iTermindert. 
1147. ,, 235. Decl. um 1' nördlicher angenommen und 2on6 283 AR. 

um 1' vermindert. 
1212. Zö]ie5. AR. um 30" vermehrt und Decl. üfn lOOYheite dör Schraube 

nördlicher angenommen. 
1224. Zone 236. Decl. tttn 3' sfidlichef ang^domniett. 
1234. „ 283. AR. um 1" vötmehrt. 
1244. „ 230. Deöl. um 1' nördlichei' ang^nomxflen. 
1253. „ 283. AR. um B" vemehrt 
1279. „ 233. AR. tun 2" vermehrt. 
1289. „ 283. Decl. um 10" Südlicher angenommen. 

1310. „ 635. AR. um 1' vermindert. 

1311. „ 639. AR. tm V vermindön. 
1322. „ 635. AR. um 1' vermindert. 

1329. „ 8. AR. um 1" vermehrt und 2ot6 234 nuf Wögfell defÜöber- 
efnstimmung der AR. hiehefgezogen i tlratf die becl. betrttft, so Vürde 
öle -d*^ 41* 59'*,2 bötragen, also eine Öortectteü von *• erfordern. 

f335. Ko'mmt bei Bessel vor; Differenz: -Ö",l 3^ -2'*,! 

1337. Zone 635. AR. Um 1' vermindert. 

1340. „ 635. AR. um 1' vetmlndert. 

1346. „ 635. AR. um l** veilttlndert. 

1355. ), 235. Decl. tun 10' iiördlichet atfgeftoittiliidn. 

1360 nach Vergleichung mit anderw&rtigen Beobachtüügeit deiT 4. Faden 
anstatt des 3. angenommeti; Conröötioii sjsf -14V& 
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Nro. 13ltö. Zone 238. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen; Correcüon 
= +14",78. 

1372. Zone 237. Decl. um 1' nördlicher angenommen (zweifelhaft.) 

1381. „ 237. Decl. um 20' nördlicher angenommen. 

1397. „ 236. AR. um 1" yermindert. 

1404. „ 12. AR. um 2" vermindert. 

1407. yy 12. Decl um 100 Theile der Schraube sfldlicher ange- 
nommen. 

1416. Zone 234. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Ck)r- 

rection = - 14", 71. 

1471. Zone 238. AR. um 2" vermindert. 

1602. „ 598. Decl. um 20'' nördlicher angenommen. 

1638. „ 714. Decl. um 10" südlicher angenommen. 

1670. „ 714. Decl. um 10" nördlicher angenommen. 

1682. „ 358. AR. um 1" vermehrt. 

1713. „ 358. AR. um 1" vermehrt. 

1715. „ 598. AR. um 1' vermindert. 

1724. „ 16. AR. um 1" vermehrt. 

1725. „ 698. AR. um 1" vermindert. 

1729. „ 16. AR. um 1" vermehrt. 

1730. „ 238. AR. um 2" vermindert. 

1734. „ 238. Die gedruckte AR fehlerhaft, um 12" zu corrigiren. 

1773. „ 291. AR. um V vermehrt. 

1774. „ 291. AR. um 1' vermehrt. 

1791. In den Berliner Sternkarten kommt ein Stern 9. Gr. vor, der nahe 
dieser Position entspricht; nimmt man aber einen Fehler von 16' 
in der Beobachtung an, um welchen Betrag der Stern südlicher 
zu setzen wftre, so findet er sich bei Lalande und Bessel vor und 
es stellen sich die auf S. 220 angegebenen Differenzen heraus. 
AR. um 1' vermindert. 
AR. um 1' vermindert. 
AR. um 1' vermindert. 
Decl. um 10" südlicher angenommen. 
AR. um 1" vermindert. 
1812. Um eine üebereinstimmung mit Bessels Position zu erhalten, ist 
der 3. Faden anstatt des 4. angenommen worden. Correction 
= + 14/',83. 
1616. Zone 19. Decl. um 5' südlicher angenommen. 
1853. „ 19. Decl. um 4' südlicher angenommen und Zone 21 den 

5. Faden für den 4. substituirt; Correction =s -14",64. 
1856. Zone 290. AR. um 1" vermindert. 
1860. „ 19. AR. um 1" vermindert. 

1867. Um eine üebereinstimmung mit Bessel und Schjellerup zu erhalten, 
ist die Decl. um 3' südlicher angenommen worden. 
Stornveneiohniflf. 34 



1796. 


Zone 293. 


1799. 


„ 293. 


1801. 


„ 293. 


1805. 


„ 358. 


1811. 


„ 19. 
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Nro. 1872. Zone 19 den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Correction 
= - 14^,62. 
1892. Zone 291. Decl. um 10" südlicher angenommen. 
1911. 9, 290. Decl. um 10'' sadlicher angenommen. 
1939. „, 17. AR. um 1'' vermindert und Decl. um 100 Theile der 

Schraube nördlicher angenommen. 
1951. Zone 18. Decl. um 100 Theile der Schraube südlicher und Zone 21 

um 5' nördlicher angenommen. 
1953. Um eine Uebereinstimmung mitBessel zu erhalten, ist der 2. Faden 

anstatt des 1. angenommen worden; Correction = - 14",68. 
1955. Zone 17. AR. um 50" vermehrt. 
1972. „ 191. AR. um 1" vermehrt. 
1978. ), 695. Decl. um 10' südlicher angenommen. 
1982. „ 18 Decl. um 10' südlicher angenommen. 
1990. „ 21. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Correction 

= - 14",64. 
1998. Zone 17. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher ange- 
nommen. 
2000. Zone 19. AR. um 5" vermindert; vielleicht hätte Zone 291 um den- 
selben Betrag vermehrt werden sollen. 
2005. Zone 21. AR. um 1" vermindert. 
2020. „ 293. Decl. um 20' nördlicher angenommen. 
2034. ,, 15. AR. um 1' vermindert 
2041. „ 21. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher und Zone23 

um 10' nördlicher angenommen. 
2045. Zone 23. AR. um 1" vermehrt. 
2050. n 21. AR. um 10" vermehrt 
2056. „ 20. Decl. um 5' südlicher angenommen. 
2061. „ 18. Decl. um 10" südlicher angenommen. 
2070. „ 19. AR. um 2" vermehrt 
2080. „ 18. DecL um 23' nördlicher angenommen. 
2084. „ 19. AR. um 2" vermindert 
2087. „ 695. AR. um 1" vermehrt 

2090. ,, 21. AR. um 2" vermehrt. 

2091. 9, 17. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen. Correction 
= - 14",92. 

2100. Zone 21. AR. um 1' vermindert. 

2111. „ 23. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Correction 

= - 14".63. 
2119. Zone 291. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen. Correction 

= +29",51. 
2144. Zone 19. DecL um 5' südlicher angenommen. 

2147. „ 582. Decl. um 20" nördlicher angenommen. 

2148. ,, 23. AR. um 3" vermehrt. 
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Nro. 2149. Die Decl. yon lialande -7^ 55' 38'^0 ist unrichtig; bei der Ver« 
gleichung S. 224 ist angenommen, dass eine Gorrection von - 2* an- 
zubringen sei. 

2172. Zone 19. Decl. um 11' südlicher angenommen; wahrscheinlich hätte 
aber Zone 24 um 11' nördlicher angenommen werden sollen. 

2173. Zone 243. Den 3. Faden anstatt des 2. angenommen; Gorrection 
=2 -14",30; zugleich die Decl. um 10" nördlicher gesetzt. 

2176. Zone 21. Decl. um 1' südlicher angenommen. 

2 184. „ 582. Decl. um 5' südlicher angenommen, wahrscheinlich hätte 
aber Zone 581 um 5' nördlicher angenommen werden sollen. 

2186. Zone 19. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Gor- 
rection = - 14",62. 

2200. Zone 18. AR. um 1' vermindert 

2211. „ 23. AR. um 8" vermehrt (die Original - Beobachtung als un- 
sicher bezeichnet.) 

2218. Zone 19. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Gorrection 
= - 14",62. 

2225. um eine üebereinstimmung mit Lalande und Schjellerup zu er- 
halten, ist der 1. Faden anstatt des 2. angenommen worden. Gor- 
rection = + 14",87. 

2227. Zone 20. AR. um 30" vermehrt (unsicher.) 

2228. „ 20. Den 5. Faden anstatt des 3. angenommen; Gorrection 
=: <-29",62 (Beobachtung unsicher.) 

2244. Zone 22. den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. Gorrection 

= + i4",64. 
2251. Zone 24. Decl. um 5' nördlicher angenommen. 
2280. „ 22. Decl. um 10" südlicher angenommen. 
2283. „ 21. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher angenommen. 
2290. „ 24. Decl. um 5' südlicher angenommen. 
2293. „ 717. Decl. um 10" nördlicher angenommen. 
2299. „ 22. AR. um 30" vermindert. 
2309. „ 583. Den 1. Faden anstatt des 5. angenommen; Gorrection 

= + 1' t3",46. 
2320. Zone 22. Den 3. Faden anstatt des 5. angenommen; Gorrection 

= +29",51. 
2327 kommt in Lalande, Bessel und Schjellerup vor mit den Differenzen : 

Ll. + 4",03 + 74",9; B. +2",51 +37",7; S. -0",38-4",l; Lalande 

und Bessel geben übereinstimmend eine eigene Bewegung von 

-0",07-l",21. Die Vergleichung S.226 ist unrichtig. 
2344. Zone 18. Decl. um 10" südlmher angenommen und Zone 243 AR. 

um 2" vermehrt 
2376. Zone 243. AR. um 1" vermindert 
2387. „ 601. Decl. um 20" nördlicher angenommen. 
2393. „ 18. AR. um 1" vermehrt. 
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Nro. 2397. Zone 25. AR. am 1' vemimdert 

2408. ff 23. AB. um 2** vennindert (im Original corrigirt) 
2412. „ 27. AR. um 1' vermindert; es hätte aber Zone 31 um 1' ver- 
mehrt werden sollen, und der Stern kommt bei Lalande undBessel 
vor mit den Differenzen: LI. - 0'S23 + 2",1 ; B. + 0",03 - 4",0. 
2434. Zone 18. AR. um i'' vermehrt 

2441. „ 27 und 31. AR. um 1" vermindert 

2442. „ 18. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen; Correction 
= + 14",67. 

2448. Zone 759. AR. um 1'' vermehrt 

2450. „ 27. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher angenommen. 
2457. Zone 22. AR. um 10" vermindert. 

2487. „ 243. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Cor- 
rection = - 14",71. 
2492. Zone 602. AR. um 1" vermehrt 
2511. f, 18. DecL um 5' südlicher angenommen. 

2516. „ 243. Den 3. Faden anstatt des 2. angenommen; Correction 
= - 14*^30, und Decl. um 30' nördlicher gesetzt; ferner Zone 370 
AR. um 11'^ vermindert 

2517. Zone 370. AR. um 10" vermindert 

2523. ,, 245. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen. Correction 
=: +14",63. 

2524. Zone 245. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Cor- 
rection = - 14",63. 

2536. Zone 23. AR. um 2" vermehrt (Beobachtung unsicher). 

2549. „ 30. AR. um 1" vermehrt. 

2550. „ 29. Decl. um 10" sadlicher angenommen. 

2551. „ 245. AR. um l'^ vermehrt 

2553. Bei der Yergleichung S. 23ü angenommen» dass Bessers AR. um 1' 
zu klein seL 

2556. Kommt bei Bessel vor, jedoch die AB. um 1' zu klein. 

2561. Zone 567. Decl. um 10' nördlicher angenommen. 

2574. „ 30. AR. um 1' vermehrt. 

2599. „ 31. AR. um 10" vermehrt 

2606. Ein Doppelstern, Position des folgenden angegeben, aber AR. um 
0",02 zu gross; die Unterschiede der einzelnen Zonen vom Mittel 
sind: (27)-0",04 (29) +'0",07 (31) -0",03; nur in Zone 31 wurde 
der vorangehende Stern beobachtet und die Differenz der AR. = l'',85, 
die Decl. = - 4<' 43' 40",3 gefunden ; bei Zone 29 ist die Declin. 
des folgenden Sterns um 5' nördlicher angenommen worden. 

2630. Zone 371. AR. um 20" vermindert. 

2633. „ 25. Decl. um 40' nördlicher angenommen. 

2644. Um eine Uebereinstimmung mit Bessel und Sdgellemp zu erhalten, 
den 2. Faden anstatt des 3. angenommeiL CoxrectiOA s -^^U",!?. 
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Nro. 2650. Zone 370. AB. um 30'^ yermindert. 

2662. „ 371. Decl. um 1^ nördlicher angenommen. 

2666. „ 245. Decl. um 5^ südlicher angenommen. 

2679. „ 23. AR. den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Cor- 

rection =5 - 14'',63 (Beobachtung unsicher.) 
2697. Die Decl. soll - 6^ 1' 2'S6 heissen; bei Lalande muss die Decl. um 

i^ yermindert, bei Bessel um i* vermehrt werden. 

2741. Zone 370. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Correction 
= - 14",71 ; wahrscheinlich hätte aber bei Zone 255 der 4. Faden 
anstatt des 5. genommen werden sollen ; Correction =s^-14",7l und 
AR. im Mittel d6'S40. 

2742. Zone 30. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Correction 
sa -14",55; femer Zone 26 Decl. um 10' südlicher und Zone 28 
Decl. um 9' nördlicher angenommen. 

2762. Zone 243. Decl. um 1' südlicher angenommen. 

2770. „ 23. AR. um 1' vermindert und Zone 245 DecL um 1' nörd- 
licher angenommen. 

2807. Zone 28. Decl. Ablesung der Trommel um lOOTheile der Schraube 
(33'',3) kleiner angenommen. 

2841. Zone 723. Decl. um 10" südlicher angenommen. 

2857. Zone 567. AR. um i** vermindert. 

2866. Bessel's AB. um 5" zu gross; darnach die Differenz S. 233 be- 
rechnet. 

2897. Zone 256. Den 8. Faden anstatt des 4. angenommen; Correction 
= + 14",87. 

2927. Zone 257. Den 1. Faden anstatt des 3. angenommen; Correction 
22 +28^^89; ferner die Decl. um 1' nördlicher gesetzt. 

2939. Zone 374. AR. um 1" vermehrt. 

2971. „ 31. Decl. um 7' nördlicher angenommen. 

2979. „ 28 und 648. Decl. um 1' südlicher angenommen. 

2996, „ $41. Decl. um 20' nördlicher angenommen. 

3020. „ 606. AR. um 1" vermehrt. 

^28. £s wurde angenommen, dass Schjellemp^s Decl. um 8^ zu ver- 
mehren sei. 

3029. Zone 649. AR. um 10" vermehrt 

3042. ,, 257. Decl. um 1' nördlicher angenommen. 

3061. „ 257. Decl. um 1' nördlicher angenommen. *'' 

8062. „ 80. AR. um 8" vermehrt. 

3066. „ 383. Decl. um 10" nördlicher angenommen. 

3074. „ 245. AR. um 10" vermindert. 

3084. ^ 31. AR. um 8" vermehrt. 

3087^. n 257. Den 4. Faden anstatt des 5. angenemmen; Correction 
= 4- 14",60. 

3089. Zone 570. AB. um 1" Terminderi 
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Nro. 3090. Zone 257. AR. um 1'' vermindert (zweifelhaft.) 

3115. „ 255. AR. um 10" vermehrt und Zone 684 Decl. um 10" nörd- 
licher angenommen. 

3120. Zone 374. AR. um 1' vermehrt. 

3125. „ 245. Den I.Faden anstatt des 3. angenommen; Gorrection 
= 4-29",02. 

3128. Zone 257. AR. um 2" vermehrt; bei Bessel kommt ein Stern ganz 
in der Nfthe vor: 19^ 7' 49",81 -50 34' 32",1; vielleicht derselbe. 

3142. Zone 25. AR. um V* vermindert und Zone 373 AR. um 1" ver- 
mehrt. 

3173. Zone 393. Decl. um 10' südlicher angenommen. 

3181. „ 383. AR. um 1" vermindert. 

3202. „ 31. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher ange- 
nommen. 

3219. Zone 31. Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen; Gorrection 
= - 14",78. 

3231. Zone 702. Decl. um 10" südlicher angenommen. 

3232. „ 25. AR. um 1' vermindert 
3262. „ 30. AR. um 30" vermindert. 
3267. „ 255. AR. um 10" vermehrt. 

3276. „ 31. Decl. um 8' südlicher angenommen. 

3280. BessePs Decl. um -f-f zn corrigiren, darnach die Differenz S. 237 

berechnet. 
3334. Zone 31. Decl. um 5' südlicher angenommen. 
3342. ,, 249. Decl. um 10" südlicher angenommen. 
3363. „ 31. AR. um l" vermindert. 
3391. „ 39. Den 2. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= -f 28",87. 
3393. Zone 30. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= - 14",55. 
3401. Zone 31. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= - 14",58. 
3406. Zone 256. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen; Gorrection 

= + 14",63. 
3418. Zone 255. Den 3. Faden anstatt des 2. angenommen; Gorrection 

== - 14",30. 
3431. Zone 303. AR. um 1" vermehrt 

3434. „ 30. AR. um 1" vermehrt und Decl. um 8' nördlicher an- 
genommen. 
3436. Zone 256. AR. um 10" vermindert 

3442. „ 255. AR. zweite Beobachtung um 1" vermehrt 

3443. ,, 382. Den 2. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 
= 4- 29", 17. 

3445. Zone 256. AR. zweite Beobachtung um 11'' vermindert. 



Digitized by 



Google 



271 

Nro. 3463. Zone 245. AR. um 1" vermehrt und Decl. um 1' nördlicher an- 
genommen. 

3464. Zone 257. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 
= - 14",70. 

3479. Zone 256. Decl. um 1' nördlicher angenommen. 

3490. n 256. AR. um V* Vermehrt. 

3494. „ 256. AR. um i* vermindert 

3511. „ 303. Decl. um 20' südlicher angenommen« 

3514. „ 257. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 
= - 14",70. 

3515. Zone 30. Den 4. Faden anstatt des 5. angenommen; Gorrection 
= + 14",55. 

3527. Zone 26. Decl. um 100 Theile der Schraube nördlicher ange- 

nommen. 
3552. Zone 26. Decl. um 5' sadlicher angenommen. 
3564. „ 256. Den i. Faden anstatt des 2. angenommen; Gorrection 

= +14",79. 
3566. Zone 373. Decl. um 5' nördlicher angenommen. 
3574. „ 249. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= -14",55; femer Zone 257 AR. um i' vermehrt. 
3580. Zone 257. AR. zweite Beobachtung um 1" vermindert und Decl. 

erste Beobachtung um 30^' nördlicher angenommen« 
3659. Zone 30. AR. um 8'' vermehrt 

3594. „ 383. Decl. um 10^' südlicher angenommen. 

3595. „ 594. Decl. um 10'' südlicher angenommen. 
3602. ,, 33. AR. um 10" vermehrt 

3609. n 335. Decl. um 20" nördlicher angenommen. 

3619. „ 257. Decl. um 1' südlicher angenommen. 

3641. „ 726. AR. um 10" vermehrt 

3650. „ 26. AR. um 1' vermehrt 

3672. „ 573. AR. um 1' vermehrt 

3675. „ 26. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= -14",57; femer Zone 249 Decl. um 20' nördlicher angenommen, 

und Zone 257 AR. um 1' vermehrt 
3691. Zone 249. AR. um 10" vermindert 
3698. „ 26. AR. um 4" vermehrt. 

3727. „ 257. Decl. um 20" südlicher angenommen. 

3728. „ 245. AR. um 10" vermindert. 

3733. „ 26. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen ; Gorrection 

= - 14",57. 
3755. Zone 256. AR. um t" vermindert (zweifelhaft). 
3767. „ 257. DecL um 10" südlicher angenommen. 
3766. „ 255. Decl. um 10' südlicher angenommen. 
3773. „ 384. AR. um 1" vermehrt 
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Nro. 3783. Zone 383. AR. um 1'' vermindert. 

3793. „ 245. DecL um 10' südlicher angenommen. 

3803. 9, 303. Decl. nm 1' südlicher angenommen. 

3819. „ 26. Decl. um 100 Theile der Schraube kleiner angenommen. 

3836. 9, 255. AR. um 30'' vermindert 

3837. „ 26. Decl. nm 1' nördlicher angenommen. 

3838. ,9 303. AR. um V* vermehr^. 
3840. „ 34. AR. um 1" vermehrt. 
3843. „ 383. AR. um 30" vermehrt 

3851. „ 245. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= - 14",63. 
3870. Zone 304. Decl. um 10" nördlicher angenommen. 
3891. „ 304. Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= +15",01. 
3901. Zone 256. AR. um i" vermehrt. 
3918. „ 255. Decl. um 10" südlicher angenommen und Zone 388 AR. 

um 1" vermindert. 
3944. Zone 384. AR. um 10" vermindert 
3958. „ 26. Decl. um 1" südlicher angenommen. 
3962. „ 304. AR. um 1" vermehrt. 

3967. „ 335. AR. um 1" vermindert und Decl. um 1<» 0' 10" nörd- 
licher, ferner Zone 383 Decl. um 10" nördlicher angenommen. 
3972. Zone 596. AR. um 10" vermehrt 
3982. „ 249. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen. Gorrection 

= - 14",56. 
3986. Zone 384. AR. um i" vermehrt. 
4019. „ 303. Den 4. Faden anstatt des 2. angenommen; Gorrection 

= - 29",03. Vielleicht h&tte aber bei Zone 337 der 2. Faden anstatt 

des 4. genommen werden sollen. 
4027. Zone 258. Decl. um 1' südlicher angenommen. 
4033. „ 385. Decl. um 1' südlicher angenommen. 
4061. „ 256. Decl. um 3' nördlicher angenommen; femer Zone 382 

AR. um 1" vermindert 
4063. Zone 255. AR. um 10" vermindert 

4069. „ 256. Decl. um 10' südlicher angenommen (zweifelhaft). 
4082. ,, 595. Decl. um 1' nördlicher angenommen. 
4094. „ 373. AR* um 1'' vermindert. 

4101. „ 256. Den 4. Fäden anstatt des 6. angenommen; Gorrection 
=4 + U",63. 

4102. Zone 37. AR. um 1" vermehrt. 
4108. „ 256. AR. um 1" vermindert. 

4121. „ 3^ Den 3. Faden anstatt des 4. angenommen; Gorrection 

= +14",76. 
4137. Zone 256. Decl um ICH sttdlidier aiigenodimen. 
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Nro. 4158. geht dennSteni Nto. 41M imtaiittelbaf vorMi lind M imiBcl^JMleiap 
notirt, aber nicht beohaditet worden. 

4166. Zone 595. AB. um 1'' vermehrt. 

4167. „ 387. AR. um 1' varmehrt 

4177. „ 385« DeeL um 10" sadlicher »ngeiimnmen. 

4178. ^ 258. AB. am V rennefart 

4180. n 384. Den 4. Faden anstatt dos 8. angenommen; Correction 

= - 14'S94. 

4iU. Zone 38. Den 5. Faden anstatt des 4. angenommen; Cometion 

= - 14",52. 

4224. Zone 256. Deol. am 5' nördlicher angenommen. 

4232. Bei Sclgellemp die DeoL «m 1' südlicher so setsen. 

4236. Zone 373. AR. vm i" verm^rt 
"4250. „ 384. AR. «m 1' vermindert. 
4252. „ 384. AR. um 1' vermindert 
4262. ^ 384. AR. wn 1' vermindert. 
4288. „ 384. Decl. am 10" nördlicher angenommen. 
4276. ,, 303. DeeL um It^ nOrdliclMr angenommen. 
4298. „ 256. AR. um 1" vermdirt 
4301. M 256. Den 2. Faden anstatt des 4. aigenemmi^n; Correction 

= +2ni0. 

4320. Zone 337. Decl. am 10« sttdlidier angenommen. 
4327. „ 997. AR. «m 10" vermindert 
4332. „ 256. Decl. um V südlicher angen^nmen. 
4338. „ 340. DecL am 10" südlloher angenommen« 

4341. „ 340. DecL am 4' ntedlioher angenommen. 

4342. „ 340. DecL am 4' nördlicher angenommen. 

4345. p 386. AR. am 10" vermehrt and DecL am 10" südlicher an- 
genommen. 

4355. Zone 256. DecL am 18' nördlicher angenommen. 

4360. „ 255. DecL um 10' südlicher angenommen. 

4362. „ 386. AR. am 1" vermindert 

4385. „ 340. DecL um 2' südlicher angenommen. 

4396. ,, 385. AR. am 1' vermindert 

4399w „ 256. DecL am 10" nördlicher angenommen. 

4420. ,, 256. AR. am 1" vermehrt. 

4427. „ 32. DecL am 100 Theile der Schraabe kleiner angenommen ; 
(im Original corrigirt.) 

4436. Zone 373. AR. am 3" vermindert 

4437. „ 303. DecL erste Beobachtung um V nördlicher angenommen ; 
femer Zone 375 DecL um 5' südlicher gesetzt 

4474. Zone 304. AR. um 3" vermindert und Zone 385 AR. um 1' kleiner 
gemacht 

4478. Zone 256« DecL am 10" nördlicher angenommen« 
Stonvuioiclmifi. 35 
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1^. 4487; ^Zonfi 256. Peel um 1' nördlicher angettommen« 

4488. „ 256. AB. um 1" rermindert 

4489. „ 32. AR. um 1' vermehrt. 
4502. „' 304. AR. um 1" vermehrt 

4509. „ 340. Decl. um 10'' südlicher angenommen. . . 

4513. „ 344. AR. um 10'' vermindert ;. es hätte aber Zone. 385 um 
10" vermehrt werden sollen. 

4527. Zone 382. Decl. um 10" nördlicher angenomihen. 

4^40. „ 304, Den 4. Faden anstatt des 3. angenommen; Gorrection 
.= -14",91. 

4547. Zone 373. Decl. um 5' südlicher angenommen. 

4563. „ 387. AR* um 1' vermindert. 

4628. „ 337. Decl. um 3' nördlicher angenommen» 

4641. „ 337. Decl. um 10" südlicher angenommen. 

4656. „ 343. AR. um 1' vermindert. 

4663. „ 344. Decl. um 10" südltdier angenommen; ferner Zone 382 
AR. um V vemindert. 

4678. Zone 344. . Decl. um 20^' südlicher angenommen. 

4696. „ 304. AR. um 1" vermehrt. 

4700. Bei Lalande kommt ein Stern vor, der in AR. nur wenig von diesem 
abweicht, aber um 4' 43 ",9 südlicher steht. 

4709. Zone 304. Decl. um 2' südlicher angenommen. 

4715. „ 304. AR. um 1" vermehrt und Zone 344 Decl. um iO" süd- 
licher angenommen. 

4764. Zone 29, AR. um 1" vermehrt. 

4768. ,, 29. AR. um 1" vermehrt. 
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Druckfehler und Berichtigungen. 

A. Im Stemyerzeiehiifsse. 

(S. 1—200.) 

Nro. 90. AR. B^ 31' sollte sein 6^ 30'. 

333. Decl. 5° 58' 13",2 sollte sein 5^ 58' 31 ",1. 

624. AR. 9k 22' 51",57 sollte sein 9^ 22' 4t ",57. 

769. Decl. 30 13' 55',0 sollte sein 3^ 12' 11",12. 

1327. Ist bei der Präcession das Zeichen - ausgeblieben. 

2020. Decl. 3° 55" sollte sein 3° 35'. 

2412. AR. 17b 28' sollte sein 17b 29'. 

2697. Decl. 6° 0' sollte sein 6^ 1'. 

2924. Decl. 5<> 54' sollte sein 5^ 55'. 

2939. AR. 18b 48' 51",03 sollte sein 18b 48' 51",05. 

3295. AR. 19b 23' sollte sein 19b 24'. 

B. In den Tergleiehnngen. 

(S. 201 - 254.) 

Nro. 116. 8. ^O'-jBO sollte sein -0",10 in AR. 

234. S. + 8",5 sollte sein - 3",7 in Decl. 

524. B. - 0",53 - 11",7 sollte heissen + 0",I4 - 1",0. 

666. S. Diff. AR. -|-0",01. 

2149. LI. -l",12 4-24",0 sollte sein - l",02-f-25",4. 

2327. Veigleidiangen unrichtig; siehe Vorrede. 

2711. LI. -11",7 sollte sein +16",6 in Decl. 

3128. Vergleichung unrichtig; siehe oben Anmerkung zu Nro. 3128. 

3193. LI. +4",7 sollte sein +5",7 in DecL 

3197. LI. -|-2",6 sollte sein +^"y^ ^^ ^«cl. 

3198. LI. -4",55 + 33",7 sollte sein -0",60 + 3",6. 

3714 bis 3819 zu allen DecL-Differenzen mit Schjellerup -f-15" zu addiren; 
darnach erh&lt man: 
Nro. 3714 S. + 1",0 Nro. 3765 S. + 3",9 Nro. 3803 S. + l",ü 

3721 4- *»^ 
3733 4- 2,3 
3740 + 6,3 
3747 4- ^i^ 
3750 + 3,5 
3762 - 0,1 
Nro. 4282. DecL Diif. -4",3 sollte heissen +b",7. 



3767 


+ 0,4 


3769 


-2,3 


3773 


+ 1,7 


3784 


+ 3,8 


3788 


-0,7 


3801 


-1,0 



3804 


+ 0,6 


3811 


-2,6 


3812 


-1,9 


3816 


-0,7 


3819 


+ M 
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